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SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


DESCRIPTION  OF  SUMMARIES: 

Preceding  each  section  is  a  brief  description  of  the  data  comprising  each  part  of  the  revised  Uniform 
Summary  of  Surface  Weather  Observations  and  the  manner  of  presentation.  Tabulations  are  prepared  from 
hourly  and  daily  observations  recorded  by  stations  operated  by  the  U.  S.  Services  and  some  foreign 
stations  using  similar  reporting  practices. 


HOURLY  OBSERVATIONS  are  defined  as  those  record  or  record-special  observations  recorded  at  scheduled 
hourly  Intervals. 

DAILY  OBSERVATIONS  are  selected  from  all  data  recorded  on  reporting  forms  and  combined  into  Summary  of 
the  Day  observations.  (Selected  from  record-special,  local,  summary  of  the  day,  remarks,  etc.) 

STANDARD  3- HOUR  GROUPS  All  summaries  requiring  diurnal  variations  are  summarized  in  eight  3"hour  periods 
corresponding  to  the  following  sets  of  hourly  observations:  0000-0200,  0300-0500,  0600-0600,  0900-1100, 
1200-11(00,  1500-1700,  1600-2000  ,  2100-2300  hours  local  standard  time. 

Summary  sheets  are  omitted  when  stations  maintaining  limited  observing  schedules  did  not  report  certain 
three-hour  periods  for  any  particular  month  during  the  available  period  of  record.  Such  missing  sheets 
are  listed  below,  and  are  applicable  to  all  summaries  prepared  from  hourly  observations. 
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ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 

ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 

PART  A  WEATHER  CONDITIONS 

This  su,"jiiary  Is  a  percentage  frequency  occurrence  of  various  atmospheric  phenomena  and  obstruct!,  jns  to  visi.-n, 
uerived  from  hourly  observations,  and  is  presented  in  two  tables  as  follows: 

1.  By  month  anu  annual,  all  hours  and  years  combined. 

2.  Hy  iiontn,  all  years  combined,  by  standard  3-hour  groups. 

occurrences  ->f  tne  various  phenomena  included  In  each  category  on  the  forms  are  listed  below: 

Thunderstorms  -  All  reported  occurrences  of  thunderstorm,  tornado,  and  waterspout. 
r.ain  and/or  drizzle  -  All  liquid  precipitation,  falling  to  the  ground,  not  freezing. 

Freezing  rain  and/or  freezing  drizzle  (glaze)  -  Precipitation  falling  in  liquid  form,  but  freezing  on  contact 
with  an  unheated  surface. 

Snow  and/or  sieet  -  Includeu  -re  snow,  sleet,  snow  pellets  (soft  hail),  snow  grains,  and  ice  crystals. 

Hall  •  Occurrences  of  hall  and  small  hall  are  included. 

Percentage  of  observations  with  precipitation  -  Included  in  this  category  are  the  observations  when  one  or 
more  of  the  above  phenomena  occurred.  Since  mere  than  one  type  of  precipitation  may  be  reported  in  the  sarr.e 
observation,  the  sums  of  the  Individual  categories  may  exceed  the  total  columns. 

Fog  -  Included  are  fog,  ice  fog,  and  ground  fog. 

SmoKe  and/or  haze  •  Occurrences  of  smoke,  haze,  or  combinations  of  smoke  and  haze  are  included. 

HI c wir-g J3nhw  -  Occurrences  of  blowing  snow  (also  drifting  snow  when  reported  from  non-WBAN  sources.) 
'Just_and/u£  sand  -  Included  are  blowing  dust,  blowing  sand,  and  dust. 


A  -  1 


Blowing  spray  -  This  item  if  reported,  is  not  shown  in  a  separate  category  on  this  form  but  is  included  in 
the  computation  Percentage  of  Observations  with  Obstructions  to  Vision,  below. 

Percentage  of  observations  with  obstructions  to  vision  -  Included  in  this  category  are  the  obs'ervations  when 
one  or  more  of  the  above  obstructions  to  vision  occurred.  Since  more  than  one  type  of  obstruction  may  be 
reported  in  tne  same  observation,  the  sums  of  the  individual  categories  nay  exceed  the  percentage  total 
columns.  Also,  although  precipitation  may  reduce  visibility,  it  is  not  considered  an  obstruction  to  vision 
for  purposes  of  this  summary;  therefore,  the  percentage  total  of  obstructions  to  vision  need  not  reflect  the 
total  observations  with  reduced  visibility. 
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.8 

17.1 

17.1 

3.5 

1.0 

4.7 

1440 

09- U 

.6 

17.2 

17.2 

2.5 

.9 

3.5 

1440 

12-14 

1.0 

17.0 

17.0 

2.2 

1.2 

3.6 

1440 

lo-W 

•  8 

ta.F 

16.8 

1.7 

i  •  9 

3.6 

1440 

1  R-20 

1.2 

16.7 

16.7 

2.2 

1.6 

4.0 

1440 

?  1-2  3 

•  F 

14.  7 

.  . 

14.7 

1.4 

1.6 

2.8 

1440 

I 

- 1 - 

TOTALS 

.7 

16.4 

16.4 

2.3 

1.2 

3.5 

11520 
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PATA  PHOCf-SSIAG  DIVISION 

ASh.VILLP.  N.  C.  28801  WEATHER  CONDITIONS 


JUL 
month' 

PfcRCfcNTACE  FK6C*j6NCY  CP  OCCURRE  NC t  CF  ^EATHFR  CONDITIO'-  S 
FRVH  HOURLY  OBSERVATIONS 


4  /  *06 
STATION 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  A R 


49-52, 54-65 


month  hours 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 
AND  OR 
DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  OR 
DRIZZLE 

SNOW 
AND  OR 
SLEET 

HAIL 

c:-  OF 
OBS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 
AND  OR 
HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 
AND  OR 
SAND 

f:  OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

JWL  ,  00-0  2 

.  1 

7.3 

7.3 

.7 

.7 

1.9 

1488 

0  ,:-u5 

.7 

7.  * 

7.3 

.7 

.7 

1.9 

1487 

Oc-Oo 

.5 

7.5 

■E 

.3 

.7 

C.  ’-11 

.7 

8.  3 

8.  * 

m 

HI 

H 

1 

12-14 

.5 

9.0 

9.0 

.9 

♦  5 

2.2 

1488 

15-1/ 

.2 

7.5 

7.3 

.8 

.4 

2.4 

1488 

1  «-2C 

.6 

7.9 

7.9 

.8 

.5 

2.3 

1486 

n-?3 

.7 

5.6 

5.6 

.4 

.6 

2.0 

1487 

1 

— 

_ 

_ 

TOTALS 

- 1 - 

.5 

- ! - 

7.6 

_ i _ 

— - - 

7.6 

.7 

.5 

2.1 

_ 

11902 
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n/\TA  PROCESSING  0 1  V  I S I  r’N 
i  TAC,  U  S  A  F 

ASlii  VILLf  .  N.  C.  28801 


WEATHER  CONDITIONS 


OKINAWA  KYUKYU  IS/NAitA  AP 


49-52. 54-6c 


PERCENTAGE  FREOL'hNCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHM  CONDITIONS 
FRCP  HOURLY  OBSERVATIONS 


HOURS  jTHUNDER  8*'iL  .S. 


SMOKE  blowing  I  dust  0F  0BS  I  TOTAL 


,7,  I  AND  OR  RAIN  &  OR  AND  OR  i  HAIL  DBS  WITH  FOG  AND  OR  in,  AND  OR  WITHOBST  NO.  OF 

.L.L.i.  ,  blUKMS  n  R 1 2  7  L  f  I  DRI77LE  SLFET  PRECIP.  HAZE  c  A  ND  TO  VISION  OBS. 


J  |  drizzle  drizzle  |  sleet 

AUt.  !  fci.-i <7  .4;  9.6 

— _ , - - 1 - 

.P  11.4  I 

".n-0  8  .4  10. P 

cp- it  .6  n . z  | 

12-14  1.1  12.7 

16-17  .7  U.5 


L 8— ?o|  .  7|  10.4 

- 1 - 1 - I- 

21-7.il  .3  8.,.l 


1.2  2.1 


4.2 

I486 

5.1 

I486 

5.9 

LAR5 

6.1 

1485 

6.3 

L48*> 

5.4 

1485 

6.1 

1485 

3.9 

1485 
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:  A  l  a  PROCESSING  u  I V I  S 1  u* 
1  AC,  '  SAh 

'.3M  VILLI  t  N .  C.  28801 


WEATHER  CONDITIONS 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  A! 

STATION  NAME 


44-52, 54-6n 


PERCfcN'  AGE  FftEU/cMCV  OF  OCCURRFfyCt  OF  HATHIK  CCNCITIG’-S 
TROK  HCUtL Y  CBSI  RVATIOn  , 


HOURS 

L.S.T. 

THUNDER-. 

STORMS 

i  RAIN 

1  AND  OR 
DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  OR 
DRIZZLE 

I  SNOW 
i  AND  OR 
SLEET 

n  OF 

HAIL  OBS  WITH  FOG 

PREClP. 

SMOKE 
AND  OR 
HAZE 

BLOWING 

SNOW 

_ I 

DUST 
AND  OR 
SAND 

*-  OF  OBS  i 
WITH  CBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

0  J-P 

_ _j 

12.  5 

12.3  .8 

.  l 

1.3 

L_  1 

1  150 

C  5-05 

1 

12.? 

12.2  .7 

.3 

1.6 

1350 

r.  '.-c,-. 

•  i 

14.0 

14.0  1.0 

.1 

1  *6 

134  7 

C"i- 1  V 

.1 

V2.7 

12.7  .7 

.1 

1.2 

1347 

L  2—  1  4 

.1 

13.4 

13.4  .3 

.7 

1347 

13-17 

.1 

12.8 

12.8  .7 

.2 

| 

1.6 

l  147 

18-FC 

.1 

14.8 

14.6  .9 

.2 

j 

1.3 

l  148 

a  1-7  3 

.1 

13.1 

13.1  .4 

•  1 

1 

.8 

1350 

.  ll  13.7 


1.3  10786 
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i  ATA  PROCESSING  OIVISIUN 
T Ai  ,  USAE 

-  HrVlllt  i  N.  C.  2o80l 


WEATHER  CONDITIONS 


4,’  j() 

STAT  :ON 


Okinawa  kyukyu  is/naha  af 

SfAT  ION  NAME 


49-62, 54-64 


PFRCENI AGE 


w E  iJUr-NCY  OF  OCCt'RRfcKCt  OF  WfATHtfc  CONDITIO'. 
IX CP  HOURLY  OBSERVATIONS 


mOSTH 

HOURS  , 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 
ANO  OR 
DRlZZl.Ej 

FREEZING 
RAIN  &  OR 
DRIZZLE 

SNOW  i 
ANO  OR  I 
SLEET  1 

HAIL 

’■c  OF 

08 S  WITH 
PRECIP. 

FOG  | 

SMOKE 
AND  OR 
HAZE 

.  K. 

CD-O/ 

14.8 

14.8 

.  l 

.  l 

1 

t  3“  J  5 

15.6 

15.6 

.2 

.4 

.1 

lb  -  T 

16.3 

.4 

.  3 

o-u 

13.0 

13.9 

1.2 

.4 

12-14 

15.1 

15.1 

1.4, 

.3 

15- IT 

15.’ 

15./ 

1.1 

.1 

18-2  0 

14.7 

14.7 

.9 

.  1 

21-33 

13.0 

13.0 

.9 

:  OBS  , 
OBST 1 
IS'ON 

total  ; 

NO.  OF 

OBS. 

•  Z 

I  19  5 

•  6j 

I  396 

•9 

l  39b 

1.6, 

1  395! 

1.7 

1  395 

1  .4 

1 

1  395 

±3 

1  396 

.  9 

1396 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


Tni summary  is  a  presentation  of  tne  percentage  of  days  with  occurrences  of  various  atmospheric  phenomena. 
These  data  are  obtained  from  all  recorded  information  on  tne  reporting  forms  and  combined  into  a  daily 
observation. 

The  descriptions  of  the  phenomena  in  the  Weather  Conditions  Summary  above  also  apply  for  the  categories 
summarized  in  these  tabulations.  However,  it  should  be  noted  that  in  this  summary  tne  columns  headed 
OF  OBS  WITH  PKECIP"  and  OF  OBS  WITH  OBST  TO  VISION"  show  the  percentage  of  days  rather  than  per¬ 
centage  of  observations.  Since  more  than  one  type  of  precipitation  or  more  than  one  type  of  obstruction 
may  occur  in  the  same  daily  observation,  the  sum  of  the  values  in  the  individual  columns  may  not  equal  the 
total  columns . 

This  presentation  is  by  month  with  annual  totals,  and  is  prepared  with  all  years  combined. 

NOTE:  A  day  with  rain  and/or  drizzle  was  not  separately  reported  in  WBAN  data  prior  to  January  I9I9. 
Therefore  percentages  in  this  column  are  restricted  to  the  period  January  19^9  and  later. 

A.  day  with  dust  and/or  sand  was  punched  and  included  in  this  summary  only  when  visibility  was 
less  than  5/&  mile. 


A  -  3 


J 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/'JSAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  B  PRECIPITATION,  SNOWFALL  a  SNOW  DEPTH 

This  portion  of  the  Uniform  Summary  presents  in  two  sets  of  tables,  tne  daily  amounts  and  extreme  values  of 
the  following: 


PRECIPITATION  DERIVED  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 

SNOWFALL*  DERIVED  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 

SNOW  DEPTH  DERIVED  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 

1.  The  first  table  for  each  of  the  above  presents  the  percentage  frequency  of  various  daily  amounts ,  by  month 
and  annual,  all  years  combined.  The  percentage  of  days  with  measurable  amounts  is  also  computed  monthly 
and  annually.  Also  shown  for  the  precipitation  and  snowfall  tables,  are  the  monthly  :ie:in  amounts,  annual 
mean  amounts  (sum  of  monthly  mean  amounts),  and  tne  extreme  monthly  amounts  (greatest  and  least).  Tne 
latter  statistics  above  are  not  presented  for  tne  snow  depth  summary  since  they  would  have  limited  use  and 
may  be  misleading. 

2.  The  second  set  of  tables  for  each  of  the  above  presents  the  extreme  daily  amounts  by  individual  year  and 
month  for  the  entire  period  of  record  available.  Also  provided  are  the  means  and  standard  deviations  for 
each  month  and  annual  (all  months).  The  extremes  for  a  month  are  not  printed  nor  used  in  computations  if 
one  or  more  observations  are  missing. 


NOTE:  Snow  depth  was  recorded  said  punched  at  various  hours  during  the  period  available  from  U.  S.  operated 
stations.  The  periods  and  hours  used  in  the  snow  depth  summary  vary  by  service  and  period  as  follows: 


Air  Force  Stations 


U.  S.  Navy  and  Weather 
Bureau  Stations 


From  beginning  of  record  thru  19^5 
Jan  46-May  57 
Jun  57-present 


Snow  depth 
Snow  depth 
Snow  depth 


at  0(300  LST 
at  1230  GOT 
at  1200  GOT 


From  beginning  of  record  thru  Jun  52 
Jul  52-May  57 
Jun  57-present 


Snow  depth  at  0030  OCT 
Snow  depth  at  12 30  OCT 
Snow  depth  at  1200  GOT 


*  Hail  was  included  in  snowfall  occurrence  in  the  summary  of  the  day  observation  prior  to  Jan  1956, 

bat.  hon — been  removed  from  this  nummary . 


C'ATA  PROCESSING  C I  V  l  S  I  ON 

■  tac.usaf  DAILY  AMOUNTS 

ASHLVILLE,  N.  C.  28801 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
PRECIPITATION 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


422  C6_  OKINAWA  RYUKYU  IS/NAhA  AP 

STATION  ’  STATION  NAME 


40-64 . 

YEARS 


AMOUNTS  (INCHES) 

— 

— 

PERCENT 

MONTHLY  AMOUNTS 

PRECiP 

NONE 

TRACE 

0! 

0?-  OS 

06-  10 

11  25 

26  50 

.51.1  00 

1.01-2  30 

2  51-5  00 

$0110  00  10  01  20  00  OVER  20  00 

OF  DAYS 
WITH 

TOTAL  (INCHES) 

NO 

SNOWFAU 

NONE 

TRACE 

0101 

0  5-1  4 

13  2  4 

2  5  3  4 

3  5  4  4 

4  5  6  4 

" '  T 

6  5-104  : 

10  5-15  4  ( 

IS  5  25  4 

23  5-50  4  OVER  50  4 

MEASUR¬ 

ABLE 

OF  1  r_ 

mean  greatest 

IEAST 

■Mi 

NONE 

TRACE 

■ 

2 

3 

46 

7-12  • 

13-24 

25  36  t 

37-48 

49-60 

6M20  OVER  120 

AMTS 

JAN 

■>6.3 

20.8 

5  •  5 

14.1 

9.3 

9.4 

7.8 

5.1 

i.a 

*  ^ 

7,' 

53.0 

4T4  3.90  6.86 

1*41 

FEB 

TP.  i 

I'R.4 

6.1 

11.6 

6.  1 

M 

7-8 

7.1 

2.0 

.4 

.4 

80.3 

396  4.4210.90 

l.C< 

MAR 

)4.  3 

18.4 

5.1 

IC.l 

5.5 

9.4 

7.1 

6.0 

2.9 

1.4 

47.3 

434  5.3113.07 

1. 1< 

APR 

Tfc.O 

22.1 

2.6 

9.3 

4.5 

7.4 

6.2 

8.? 

5.7 

1.0 

W,0' 

41.9 

47Q  5.8716.12 

l.C! 

MAY 

26.7 

20.3 

4.1 

11.5 

6.5 

9.7 

6.8 

6. ^ 

6.9 

1.6 

V\* 

53.0 

4  34  7.8414.00 

.5 

JUN 

27.8 

20.7 

4.4 

5.3 

6.0 

8.2 

6.2 

10.0 

9.11 

2.0 

.2 

51.6 

45010.4421.88 

2.7; 

JUl 

3  7.4 

73.7 

4.5 

7.3 

4.7 

8.0 

3.4 

4.1 

4.3 

2.2 

.4 

■,\  .0 

38.9 

469  6.9^17.13 

.3; 

AUG 

28.8 

19.6 

o  •  0 

6  •  *» 

4.4 

11.1 

3.3 

8.1 

4.4 

1.8 

1.2 

51.6 

43410.0918.26 

3.4; 

SEP 

32.4 

21.3 

4.4 

10.7 

6.2 

7.1 

6.2 

4.0 

4.3 

1.1 

.2 

°\t> 

46.2 

450  6.1921.87 

1.5; 

OCT 

T 1  •  8 

75.  1 

6.0 

1C. 4 

5.  a 

6.2 

5.$ 

3.9 

3.2 

1.4 

.2 

•2  q,  ?\ 

43.1 

434  6. 4231. 6J 

l.  1< 

NOV 

34.0 

26.4 

4.5 

7.9 

4.8 

7.6 

5  A 

3.6 

4.3 

1.2 

.2 

°1  3 

39.9 

420  5.8ljl6.8l 

1.4' 

ANNUAL 

. _ 

32.7 

23.0 

5.5 

9.9 

4.8 

10. 1 

6.7 

4.8 

2.3 

44.2 

3.71  7.<»1 

1.5< 

31.6 

21.  7 

4.9 

9.5 

5.7 

8.6 

6.6 

5.7 

4.1 

1.2 

.2 

.a 

46.1 

k  -V 

5205(76.9^  >\ 

_ i _ kd _ _ 
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RRfviOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  ORSOlETf 


tfjt  pi^cess!^  oivision 
*  nc,  usaf 

ViHPVILLt:*  N.C.  28801 


EXTREME  VALUES 


PRECIPITATION 

IftOM  DAILY  OBSERVATIONS 


4i>,JC6  OKINAWA  SYUKYU  I  S/NAHA  At 

STATION  STATION  NAME 


49-fc4 _ 

YEARS 


24  HOUR  A t* (_ UMS  IN  INCHES 


<"'"\MONTH 

YEAR'^-^j 

- , - ; - - - 

1 

JAN  FEB  MAR.  APR.  MAY 

JUN. 

JUL. 

AUG. 

SEP. 

OCT.  NOV  DEC 

ALL 

MONTHS 

60 

81 

8  i 

88 

’  1 - 1 - 

.^s,  2.54;  3.06|  1.42 

3.99 

2. 3C 

6.19 

2.00 

2.37 

.61 

.31 

2.70  .29  2.23 

1.36  3.01  1.2L 

63^95.. 

4.93 

9.15 

.'36  ,9fc!  l.29[  3.20 

1*1  3  1.12  1 .  1  (J  2.99 

4.91 

4.28 

6.47 

2.68 

1.30 

3.90 

9.15 

1.57 

2.451 

4.35|  .77  .85 

•  75|  6.3C|  .95 

.  7  i:  1.1.6 

2.82'  1.48 

1.23|  1.32, 

1 

.81  2.03 

.95 

4.12 

4.16 

2.24 

_ .35  4.75)  ^6  7 

N  * 

56 

1.0  fj!  .76 

1.31  1.41 

2.61 

3.36 

?m  33 
.2*49 

5.21 

1.26 

3.19 

7.37 

1.35 

9.51 

2.  eel  1.57!  i.06 

1.75  1.79  .611 

5.21 

87 

88 

.76  .99 

1.34  5.63 

2.49  .99 

1 . 1 6]  1.43 

1.73 

2.66 

4.131 

2.07 

.lli 

3.26 

.99 

.78 

3.C7 

.50 

.6l|  1.64|  .36 

.72!  .621  1.06 

4.33 

_  5.53 

59 

6C 

.79i  .97 

1.29]  .47 

3.44)  2.63 

/.ST1,  1.C4 

2.70 

1.48 

2.50 

3.88 

5.14 

U9 

BEE 

RTanTBrlTi 

mm 

61 

.42 

63 

64 

.6  7;  .9^ 

.90]  .94 

.96 

3.41 

1.32 
3. 1 T 

1.04 

1.37 

2.18 

1.41 

4.  12 
1.60 

mwr 

BP 

MM  IB1 
fWWTBEwS! 

PB 

.66  1.04 

1.93.  1.27 

■Bi 

MS 

m 

Bi 

WmWv 

Bi 

1.01 
_ 1.63 

IfiUKH 

4.57 

ibi 

'-\  :  '  V  1  \  M 

\< 

_\ 

■BBUE  mm  m 

^  i  :  t 

r 

I  ..  ,  _ 

— 

j 

MEAN 

WTTTBnTT 

1.86 

1.67 

2.24 

2.74 

2.70 

3.92 

mm 

vim 

B RBF 

■m 

_ 6.58 

S.  0. 

l.ioe 

.945 

1.251 

1.609 

1.652 

2.510 

2.214 

3.7C4 

1.636 

■ran 

■win 

TOTAL  OBS 

_ lill _ 226 

434 

_ IZfl 

_ 121 

_ iifl 

465 

_ 121 

_ i£fl 

_ 124 

_ 121 

_ 421 

_ 5205 

1210  WS  JO*  0-88-3  (D*t  501 
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6  AT  A  PROCESSING  01  VISII'N 
i  TAC  »  USAE 

ASHEVILLE,  N.  C.  2R801 


DAILY  AMOUNTS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
SNOWFALL 

(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  A8 


99-64 


STATION 

STATION  NAME 

YEARS 

AMOUNTS  (INCHES) 

' 

PERCENT 

1 

TOTAL 

NO. 

MONTHLY 

AMOUNTS 

•tecp 

NONE 

TRACE 

01  02  03  06  10  1)  25  26  SO  SI  1  00 

1  01  2  50 

2  SI -5  00 

5  01  10  00  10  01-20  00 .OVER  20  00'®f  DAYS 
WITH 

(INCHESI 

SNOWFALl 

NONE 

TRACE 

010a  Oili  >524  2534  3544  4564 

6.510.4 

10.515  4 

15  5-25  4  25  5-50  4 

OVS.50. 

OF 

OBS 

1  1 

LEAST 

SNOW 

OEPTH 

NONE 

TRACE 

’  2  3  4  6  2  12  «3  24 

25  36 

37  46 

, 

49-60  '  61-120 

1 

OVER  120 

JAN 

1CO.O 

T -  ^  -  — r- 

}  ' 

934 

I 

•  0 

1 

•  4 

.< 

FEB 

<39,2 

• 

9  i 

T 

3 94 T R AC d TRAC 6 

.( 

MAR 

ICO.O 

j 

9  34 

.0 

.0 

.( 

APR 

100. 0 

_  ,  — ♦ - 1 - - - ' -  “ 

1 

92<( 

.i 

.0 

.< 

MAY 

! 

934 

•  q 

.0 

.( 
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Presented  In  this  part  are  various  tabulations  of  surface  winds  as  follows: 

1 .  Extreme  Values  -  Peak  Gusts :  Derived  from  daily  observations  and  presented  by  individual  year  and  month 
for  the  entire  period  of  record  available.  Speeds  are  presented  in  knots,  while  directions  are  given  in  16 
compass  points  from  the  beginning  of  record  through  1963,  and  in  tens  of  degrees  starting  in  January  1964. 
When  90$  or  more  of  the  daily  observations  of  peak  gust  wind  data  are  available  for  a  month,  the  extreme  is 
selected  and  printed.  These  values  are  then  used  to  compute  means  and  standard  deviations  for  the  entire 
period.  Every  month  of  a  year  must  have  valid  observations  present  before  the  ALL  MONTHS  value  is  selected 
for  tnat  year.  Means  and  standard  deviations  are  computed  when  four  or  more  values  are  present  for  any 
column.  A  supplementary  list  of  Peak  Gusts  by  year-month  with  <  90$  observations  reported  is  also  provided. 

NOTE:  According  to  Circular  N  specifications,  "peak  gust  data  are  recorded  only  at  stations  with  continuous 
instantaneous  wind-speed  recorders." 

2.  Bivariate  percentage  frequency  tabulations:  Derived  from  hourly  observations,  these  tabulations  are  a  per¬ 
centage  frequency  of  wind  directions  to  l6  compass  points  and  calm  by  wind  speeds  (knots)  in  increments  of 
Beaufort  classifications.  Percentages  are  shown  by  both  direction  and  speed,  and  in  addition  the  mean  wind 
speed  for  each  direction. 

A  separate  category  is  provided  on  the  form  for  variable  winds,  which  are  reported  in  some  data  sources.  In 
these  data  where  light  and  variable  winds  are  reported  with  no  directions  but  with  speeds  given,  the  speeds 
will  be  summarized  in  the  appropriate  groups  opposite  the  column  headed  VAKBL. 

a.  Three  tables  are  prepared  for  all  surface  winds  included,  and  for  all  years  combined  as  follows: 

(1)  Annual  -  all  hours  combined 

(2)  By  month  -  all  hours  combined 

(3)  By  month  -  by  standard  3-hour  groups 

b.  A  separate  annual  table  is  also  presented  for  surface  winds  meeting  the  following  ceiling  and  visibility 
conditions:  INSTRUMENT  CLASS:  Ceiling  200  through  1400  feet  inclusive  with  visibility  equal  to  or 
greater  than  l/2  mile,  and/or  visibility  l/2  through  2-1/2  miles  inclusive  with  ceiling  equal  to  or 
greater  than  200  feet. 
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Located  on  top  of  weather  station. 
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DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
AGHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  D  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


This  sun-nary  is  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  by  classes  of  celling  from  zero  to  equal  to  or 
greater  than  20,000  feet  and  as  a  spearate  class  "no  ceiling",  versus  visibility  in  16  classes  from  zero  to 
equal  to  or  greater  tnan  10  miles.  Data  are  derived  from  hourly  observations,  and  three  sets  of  tables  are 
presented  as  follows: 

1.  Annual  -  all  years  and  all  hours  combined 

2.  By  month  -  all  years  and  all  hours  combined 

3.  By  month  -  by  standard  3-hour  groups 

Due  to  the  cumulative  nature  of  this  presentation,  it  is  possible  to  determine  the  percentage  frequency 
occurrence  for  any  given  limit  of  ceiling  or  visibility  separately,  or  in  combination  of  ceiling  and  visi¬ 
bility.  Tne  totals  progress  to  the  right  and  downward.  Ceiling  may  be  determined  independently  by  re¬ 
ferring  to  totals  in  the  extreme  right  hand  columns.  Also,  visibility  may  be  determined  independently  by 
reference  to  the  horizontal  row  of  totals  at  the  bottom  of  the  page.  The  percentage  frequency  for  which  the 
station  was  meeting  or  exceeding  any  given  set  of  minima  may  be  determined  from  the  figure  at  the  intersection 
of  the  appropriate  ceiling  column  and  visibility  row.  Several  examples  in  the  use  of  these  tables  are  shown 
on  pages  2  and  3  below, 

U.  S.  Weather  Bureau  and  Navy  stations  did  not  report  ceilings  within  the  range  10,000  feet  and  higher  prior  to 
January  19^9-  Summaries  prepared  from  data  for  these  stations  using  the  earlier  period  will  be  eliminated  from 
the  summary  for  short  periods  or  be  limited  to  ceilings  at  or  below  10,000  feet.  For  Air  Force  stations,  the 
"no  ceiling"  category  includes  clear  and  scattered  conditions,  and  ceilings  above  20,000  feet  for  period  through 
June  1948.  Beginning  in  July  19*+8  for  Air  Force  stations  and  January  1949  for  USWB  and  U.  S.  Navy  stations  the 
"no  celling"  category  consists  of  observations  with  less  than  6/10  total  sky  cover  and  those  cases  where  total 
sky  cover  is  6/10  or  more,  but  not  more  than  l/2  of  the  sky  cover  is  opaque. 


EXAMPLES  FOR  USE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY  TABLES  IN  THIS  TABULATIO 


EXAMPLE  #  1  Read  ceiling  values  Independently  of  visibility  under  column  at  right  headed  >  0. 

For  Instance,  from  the  table:  Ceiling  >  1500  feet  =  92.6$- 

Ceiling  >  500  feet  =  98. l£. 

EXAMPLE  #  2  Read  visibilities  Independently  of  ceilings  on  bottom  line  opposite  >  0.  From  the  table 
Visibility  >  3  miles  =  95.^. 

Visibility  >  2  miles  *  96.9^. 

Visibility  >  1  mile  *  98- 3$ • 

EXAMPLE  #3  To  obtain  combinations  of  celling  with  visibility,  read  figure  at  intersection  of  the 
two  categories;  i.e.:  Ceiling  >  1500  feet  with  visibility  >  3  miles  ■  91*0^. 


ADDITIONAL  EXAMPLES 


EXAMPLE  #  4  Values  below  mlnimums  stated  in  the  table  may  be  obtained  by  subtracting  the  value  given 
in  the  table  from  100$. 

Thus,  to  obtain  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  1500  feet  and/or  visibility 
<  3  miles,  subtract  the  value  read  from  the  table  at  the  intersection,  which  is  91-0, 
from  100.0.  The  answer  9.0  is  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  1500  feet 
and/or  visibility  <  3  miles . 

Likewise,  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  500  feet  and/or  visibility  <  1 
mile  is  2.6,  obtained  by  subtracting  97.4  from  100.0. 

EXAMPLE  #5  To  find  the  percentage  of  observations  falling  within  the  two  categories  given  in  example 
above,  subtract  the  value  read  from  the  table  for  the  first  set  of  limits  from  the  value 
in  the  table  for  the  second  set  of  limits.  The  difference  will  be  the  percentage  of 
observations  meeting  the  lower  set  of  limits,  but  not  meeting  the  higher  set  of  limits. 

The  value  91-0  read  from  the  table  at  the  intersection  of  >  1500  feet  with  >  3  miles, 
subtracted  from  97-4  read  from  the  table  at  the  intersection  of  >  500  feet  with  >  1  mile 
is  equal  to  6.4$.  Thus;  6.4  percent  of  the  observations  meet  the  criteria:  "ceiling  > 
500  feet  with  visibility  >  1  mile,  but  <  3  miles;  or  ceiling  >  500  feet,  but  <  1500  feet 
with  visibility  >  1  mile."- 

Since  these  tabulations ■ are  prepared  in  several  ways  Including  by  month,  by  3-hour  groups  it  is  possible 
to  determine  diurnal  variations  of  celling  and  visibility  limits  as  well  as  probabilities  of  various 
ceiling-visibility  combinations. 
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25.4 

25.4 
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25.4 

25.4 
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26.4 

26-4 

26.4 

26.4 
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31.5 

31.5 
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35.1 

35.1 
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38.5 

38.5 
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52.6 

52.6 
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92.0 
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92.0 
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97.6 
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97.6 
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98.6  98.7 
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98.6 
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98.7 

99.2  99.4 
99.2  99.4 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

25.5 

34.6 

25.5 

34.6 

25.6 

25.  6 

34.7 

35.2 

35.7 

35.2 

35.7 

35.2 

35.7 

35.3 

35.7 

3774* 

40.9 

37.4 

40.9 

37.4 

40.9 

37.5 

40.9 

47.2 
50. 7 

47.2 

50.7 

47.2 

50.7 

47.2 

50.8 

55.4 

55.9 

55.9 

“55.9 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

61.3 

63.2 

61.3 

63.2 

61.3 

63.2 

61-4 

63.2 

64.* 

67.9 

6475 

67.9 

64.9 

67.9 

64.9 

68.0 

69.8 

72.3 

65.* 

72.3 

69.8 

72.3 

69.8 

72.4 

76.2 

80.3 

76.2 

80.3 

76*  3 
90.4 

7673 

60.4 

51.6 

84.9 

01.6 

84.9 

61.6 

84.9 

81.7 

85.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

92.2 

94.2 

92.2 

94.2 

92.2 

94.2 

92.3 

94.2 

95.5 

96.9 

95.5 

96.9 

95.5 

97.0 

^576 

97.0 

9571 

98.8 

48.1 

98.8 

98.2 

98.9 

98.2 

98.9 

99.2 

99.5 

“9972 

99.5 

99.3 

99.6 

99.4 

99.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 
100. 0 

TOTAL  NUMBER  Of 


VISION 


RYUKYU  I 5 

ST ATIO 


27. ft 
3i  42.5 


1 


27.71  27.7  27.7  27.7  27.7  27.  7  27.7  27. 
42.61  42.6  42.6  42.6  42.6  42.6  42.6  42. 


3  45.31  45 


45.3  45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

49.2  49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

55.3  5573 
58.8  58.8 

55.3 

58.8 

“5573 

58.8 

55.3 

58.8 

66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66 


3.8!  69.01  69.1!  69.1!  69.11  69.11  69.1  69.11  69.11  69.11  69 


72.2  72. 


7,  27.  7 

6  42.6 

,6 
.4 
.3 

2  49.2 

3“5573 
8  5  8.8 

,2 

7  66.7 


1  69. L 


75. Z  75.3  75.31  75.31  75.31  75.31  75. 


81.1!  81.2  81. 


86.91  87.1 


81.4 

81.4 

81.4  81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

iH£ 

8  371 

83.1  83. I 

TT37T 

T77T 

7071 

imi 

87.  3 

87.4  87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

m 

KI'Tg 

KI<K3 

P5075 

fc-M 

92.7 

92.9  92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

.4  72.4 


.3  75.3 


4  87.4 


1  94. 5| 

94. 

II 

.3  95.3 


iKLBil 


.9  97.9 


LM 


96. 8|  97.8  98.4)  98.5  99.0 


■■ 

EKIJUKi 


98.6  98.7!  99.3 


A  r  ft  PROOF  SS  I NG  OIV1SICN 
trftC,  IISAF 

ASM.VlLLF,  N.  C.  20801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


ft ? 206  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 

STA  *  OS  STATION  SAME 


49-52  *  5ft— 60 

YEARS 


JUL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ALL 

'h&l/Rs  L.5.T. 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 


FEET! 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  i 

>  3  4 

>  5  8 

P 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

i  NO  CEILING 

5  1.2 

55. ft 

55. ft 

65. ft 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

“55T5 

~VT.  5 

■HE 

■HE 

55.5 

> 

20000 

67.7 

73.Q 

73.1 

73.1 

73.1 

■zn 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.  1 

73.1 

73.1 

> 

18000 

68.2 

71.51  73.6 

73.6 

■HE 

HIT-1 

■HE 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

> 

16000 

68.  7 

7ft.  1 

7ft.  1 

7ft. 2 

■iff 

EE 

BSE 

7ft. 2 

7ft. 2 

7ft. 2 

7ft. 2 

7  ft. 2 

7ft.  2 

7ft. 2 

7ft.  2 

> 

SI 

70.8 

75.9 

76.0 

■mr 

■Hll 

■HE 

man 

■HE 

T6.C 

■HE 

am»i 

76.0 

> 

12000 

73.1 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

Off 

■liA 

79.0 

■Tiff 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79. G 

> 

10000 

75.2 

81.1 

61.2 

HI. 3 

81.3 

81.3 

81.3 

ill 

ini 

81.3 

^T7f 

81.3 

?T73 

81.3 

81.3 

81.3 

> 

9000 

76.  3 

83.2 

83.3 

83. ft 

83. ft 

83. ft 

IRC 

83. ft 

83. ft 

83. ft 

83. ft 

83.4 

83. ft 

83. ft 

> 

8000 

77 .2 

8ft. 2 

■HE 

8ft. ft 

■HE 

■HE 

8ft. ft 

8ft.  ft 

8ft. ft 

8ft. ft 

8ft. ft 

8ft.  ftl 

■HE 

■•IK' 

8ft. ft 

> 

7000 

77.7 

8ft. 8 

86.0 

85.0 

4li± 

EE 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

> 

6000 

77.  ? 

uni 

85-4 

IK 

85*4 

■-  -T* 

■  m- 

85. ft 

85. ft 

85  .  ft 

85.  ft 

85.4 

P5  .  ft 

> 

5000 

tut 

K±2E 

85. E 

85^8 

85.8 

lx 

lOt 

85.8 

CO 

9 

in 

CO 

85.8 

85.8 

85.8 

85.3 

> 

4500 

7ft.  L 

■JJE 

85.9 

86  •  C 

TTY' 

■T-TT< 

86.0 

86.0 

km., 

■M' 

86.0 

■HE 

■  rn> 

86.0 

> 

4000 

78. ft 

E9E 

86.3 

86.3 

86. ft 

86. ft 

86. ft 

86. ft 

86.  ft| 

86. ft 

86. ft 

86. ft 

86. ft 

86.  ft 

> 

3500 

78.6 

|[TE 

86. C 

86.8 

1-FHi 

86.8 

km: 

km. 

KM 

■Mt 

■HE 

86  •  8 

86.8 

> 

3000 

79.0 

EUfi 

ilBE 

87. ft 

87. ft 

87.  ft 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

> 

2500 

79.9 

88.3 

88.6 

■  ir* 

E£ZL 

88.9 

■  rw,-- 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9’ 

88.9 

88.9 

88«9 

88.9 

> 

2000 

81.5 

90.5 

90.8 

be 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91. ft 

91. ft 

91. ft 

91. ft 

91.4 

91. ft 

> 

1800 

pin 

K1K 

91.9 

Kta; 

92.3 

92. ft 

92. ft 

92. ft 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5' 

> 

1500 

83.8 

93.7 

9ft. 3 

9ft.  6 

9ft. 9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

> 

1200 

8ft.  ft 

9ft. 9 

95.7 

96.2 

96.5 

KZ2E 

EZ2E 

ETWT 

K-mr. 

97. Oi 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0j 

> 

1000 

8ft. 8 

95.6 

96.5 

97.1 

97.5 

97^6 

98.0 

vnp 

■i*  r  ■ 

98.3 

98.3 

98. ft 

98. ft 

98. ft 

98.fti 

1  > 

900 

8ft. 9 

95. ft 

KUL 

wrrr 

98. ft 

H.w.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7! 

> 

800  | 

85. Q 

96.0 

ctB 

98.2 

P-Bi 

98.8 

Inf 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

EM 

KQQ.. 

97.1 

KIQ 

KIT* 

98.1 

■HE 

mg 

■HE 

BrlrKI 

me 

me 

99.4 

MaAs 

EX 

97.1 

HALCi 

98.9 

EBB 

99.1 

BE 

99^ft 

■iiai 

99.5 

1-in 

97.2 

9779 

98. ft 

99.1! 

99.2 

■UE 

99.5 

kUL 

I;L-W: 

mt- 

99.8 

irffi 

97.2 

97.9 

98. ft 

H-l 

99.1 

99.3 

99n 

99.5 

IlHi 

99.8 

99.81 

El 

Etfll 

97.2 

97.9 

98.5 

99.1 

99.3 

im; 

99.7 

99.7 

KUL 

■he 

99.9 

m 

IQ] 

97.2 

97.9 

98. ft 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99^6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

> 

100 

85.1 

96.2 

97.2 

97.9 

98.4 

98.5 

K-I7V1 

Kill 

Ki-m 

K-r-w? 

99.7 

99.9 

KaJL 

100. 0 

> 

0 

85.  t 

96.2 

97.2 

97.9 

98. ft 

98.5 

gCTTI 

■■aL 

ffW 

■iiL 

be 

99.7 

99.9 

99.9 

100. c 

TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  11903 


12IOWS  ,T.?R2i  0-14-5  (OL  •  1)  PREVIOUS  EDITIONS  of  this  form  are  obsolete 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
LTAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  2880L 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42.306 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 

ST  A  T  ION  NAME 


49-52,54-65 

YEARS 


aik; 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  A1-l 

(FROAA  HOURLY  OBSERVATIONS)  HO  R5  L 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


'FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2 1  2 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

IV 

L« 

O' 

>  1  4 

>  0 

NO  CEILING 

^45.4 

50.3 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

so. a 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

> 

20000 

59.8 

66.5 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.  1 

> 

18000 

bG»  C 

66.6 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

> 

16000 

60. 

67.0 

67.6 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

> 

14000 

6i. a 

68.7 

69.1 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.4 

> 

12000 

63.6 

71.0 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.0 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

> 

10000 

66  •  5 

76.7 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

“75^6 

75.6 

> 

9000 

67.6 

76.1 

76.6 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

> 

8000 

"  68.7 

77.6 

78.3 

78.5 

78.7 

78.7 

TITS 

78.8 

78.8 

MeTI 

78.8 

78.8 

7  a  “a 

78.8 

78.8 

78.8 

> 

7000 

69.2 

78.6 

79.3 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

unu 

80.0 

> 

6000 

6971 

7877 

79.8 

7777 

80  •  J 

80  •  l 

80  •  3 

eon 

80.3 

80  •  3 

“Bo.  3 

80.1 

■  I’l* 

■■ityiM 

“50.3 

> 

5000 

69.6 

79.3 

80.  C 

80.1 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.  71 

80.7 

80.7 

80.7 

EdE 

80.7 

> 

4500 

69.  « 

79.5 

80.3 

80.6 

1I»W- 

81.0 

|jwr 

kth') 

■  iw-: 

US 

tm 

Kim 

“81 .  0 

> 

4000 

69. S 

80. Q 

80.7 

81.1 

its 

mr 

81.5 

EOE 

ERE 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

> 

3500 

70.C 

TOT! 

8 1  •  1 

TT76 

UR 

■■irs 

■  lffV 

IUL 

IUL 

im; 

tm 

tin] 

tivt 

tm*: 

K1XE 

T1.9 

> 

3000 

70.  i 

81.0 

ai.  a 

iae 

ESC 

EBE 

82.6 

82.6, 

■  IJf* 

wtw* 

82.6 

82.6 

> 

2500 

71.  l| 

8571 

82.^ 

81.3 

muL 

83.6 

83.! 

im 

tin. 

im 

■  IN 

■in 

■-CTV-! 

E7W 

53.5 

> 

2000 

7  3.^ 

85.2; 

86.1 

87. C 

87.1 

87.3 

87.3 

ESE 

87.3 

87.3 

> 

1800 

76.1 

86  *2 

T772 

87.  8 

"5872 

88.2 

88. S 

Bf  MS. 

tl:||> 

ixn? 

tm- 

tm- 

■  I:m 

80.6 

“50.6 

> 

1500 

76.6 

90.0 

ql.5 

92.0 

92.6 

92.6 

92.9 

93.2 

93.2! 

j  > 

1200 

77.  ^ 

91.6 

92.8 

93.8 

96.8 

95.0 

95.2 

|}K' 

KUC 

ms 

KLK 

9?.  6 

> 

1000 

77.7 

92.2 

93.61 

96.8 

95.7 

mSSi 

96.2 

96.6 

■i’Efcl 

BE 

97.0 

97.0 

97.01 

> 

900 

77. 7 

92.5 

93.7 

96.91 

95. S 

95.9 

96.5 

KTTli 

Klfl] 

QH1 

Klfil 

Bill 

97.6 

97.6 

^J77* 

800 

77.  e 

92.3 

93.8 

95.0 

96. C 

96.1 

96.8 

E7E 

Its 

Rv 

■irr< 

BS 

97.9 

97.9 

97. 9‘ 

> 

700 

77. « 

92.3 

93. <3 

95.2 

mm. 

96.6 

97.0 

KUE 

BAl 

IUL 

tlffi 

K2J£ 

98. 6i 

> 

600 

77.0 

92.3 

93. 9l 

95.2 

Eff 

96.5 

97.2 

97.5 

97.6 

98.2 

98.8 

98.9 

98.9! 

> 

500 

“7776 

92.3 

93.9 

95.1 

I12L 

KITS: 

Kia 

BtfE 

97.7 

KIPV 

KI-W3 

mm 

U2I 

tmi 

“W.7 

> 

400 

77.  « 

92.3 

93. 4 

95.3 

96. S 

H-' 

97.8 

98.6 

98.8 

MAX) 

99.6 

> 

300 

77.1 

92.6 

“9470 

6b.  1 

96,51 

Si-W- 

97.6 

■UL 

97.8 

98.6 

H-H! 

K1W. 

|iji' 

KLK 

tim 

“9775 

> 

200 

— 

77. « 

92.6 

96.0 

95.3 

96.5 

caE 

97.A 

Butt 

97.8 

98.7 

ilm 

BS 

99.5 

99.9 

> 

100 

77.0 

92.6 

96.0 

95.3 

96.6 

im 

IUL 

sin 

KITti 

ILK 

■lLBu 

IUL 

7975 

mu 

TCO.O 

> 

0 

77.6 

92.6) 

96.01 

95.3 

96.6 

Bs 

it 

97.0 

Its 

98.9 

99.5 

99.5 

99.7 

100. O' 

TOTAl  NUMBER  Of  OBSERVATIONS _  _ 11880  |  I 


1210WS  0-14-5  (OL-1)  P»E  VlOuS  EDIT  IONS  OP  THIS  FORM  ARE  OBSOLE  T£ 


A  PROCESS 
C,  USAF 
lEVILLE,  N 


LITY 


40.9  AO. 9  40.9  40.9  40.9  4C.9  40.9  40.9  4079| 

44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.01  44.0  44.0, 

44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.  it  44.1  44. lj 

44.2  44.2  44.2  44.2  44.2  44.2  44. 2|  44.2  44. 2| 


rifii 


67.5  67 


m 


2.7|  62.81  62.81  62.81  62.81  62.81  62.81  62.81  62.81  62.81  62. d 


68. d  68. ol  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0 


76  »6  76*6  76*6 


82.8  82.8  82.8 


90.6 

90.7  90.7 

90.7 

90.7  90.7  90.7 

90.7  90.7 

JfcM 


93.9  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1 


95.6 

96.9 


93.8 

95 

.3 

96.3 

96 

94.2 

95. 

8 

96.9 

97 

98. 6 


98.9  99.0 
99.31  99.3 


98.3  99.0 


98.3!  9 


99.7  99.7 


CESSING 

*P 

E.  N.  C. 


51.8!  SI. 9  SI. 9  51 


-64 

DEC 

fi  A  RS 

:  OCCURRENCE 

VATIONS) 

ALL 

mO./RS  "lTT.T, 

UTE  WILES' 

Xk. 

IV 

IV 

IV 

co 

T 

>12  >516  >14  >0 

31.4  31.4  31.4  31.4 

31.4  31.4  31.4  31.4 

33.2  33.2  33.2  33.2 

33.2  33.2  33.2  33.2 

33.3  33.3  33.3  33.3 

33.3  33.3  33.3  33.3 

33.3  33.3  33.3  33.3 

33.3  33.3  33.3  33.3 

33.8  33.8  33.8  33.8  33.8  33. 

35.41  35.4  35.4  35. 4  35.4  35.4  35.4  35.4  35.4 


BEEEKBEEEEgLEi-nJKHEBSBaal 

niittiiiipmpimiHi—ii 


52.0  52.0  52.0  52. 0 


yi  l.M'j  uifj  K.VV 


■■ 

ii 


66.6  66 . fc 


94.6 

96.01 

97.1 

97 

94.7 

96.2 

97.4 

98 

I 


vig»fej|(Hga^i 

!DlE3lI 


I  K.-1-W  l  K1- W.1  K1M.1  K.LW.1 1 

SiniilSiHEiSEEESI 


mm 

3BSEISS 


r.K.-r-T5-:K;>#f-: 


99.6  99.9 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4_2?C6  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  A8 

S'S  ’  os'  S  ;  4  ’  IMF 


50—^3t 

r  E  A  »S 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  0300-C500 

{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  'STATUTE  MILES' 


CEILING 


FEET' 

£  10 

2  2.1 

22.  V 

2  6 

28.5 
29. C 

>  5 

TP. 5 
29.0 

>  4 

>  3 

>212 

>1  1  2 

>  1  1  4  i 

>  i 

>34 

>5  8  | 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

28.5 

29.0 

NO  C 

:  e  i.  inc 
20000 

28.5 

29.0 

28.5 
29. C 

28.5 

29.0 

28.5 

29.0 

28.5 

29.0 

28.5 

29.0 

28.5 

29.0 

28.5 

29.0 

28.5 
29. 0 

28.5 

29.0 

28.5 

25.0 

28.5 

29.0 

> 

18000 

22.4 

29. 0! 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29. C 

29. C 

29.0 

29.0 

29.  C 

> 

16000 

22.4 

29.(3 

29.0 

29.01 

29.0' 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.  r 

29. C 

29.0 

29. C 

> 

14000 

22.4 

29.1 

29.1 

29.1 

29.  L 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1’ 

29.1 

> 

12000 

22.7 

29.4 

29.4 

29.4, 

29.4) 

29.4) 

29.4 

E3E 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

> 

J0Q00 

74.6 

31.8 

31.8 

r  3i.8i 

31.8l 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.0 

31.8 

[  31.8 

3 1 .8 

31.  P 

> 

9000 

25.  <5; 

34.0 

34.0 

34.0: 

34.01 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

> 

8000 

28. 4j 

37.2 

37.2 

3  772 

Bffi 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37  ."21 

37.2 

> 

7000 

31.1 

41.2 

41.2 

41-2 

Slyffl 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

> 

6000 

T1 

42.5 

^42.5 

’  4  275’ 

BIB 

42.5 

42.5 

42.5 

4275 

42. 5 

42.5 

4  275! 

4275 

> 

5000 

56.  1 

48.2 

40.2 

48.2 

DR 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

> 

4500 

4C.8 

57.7 

57.8 

58.0 

ram 

58.0 

58. C 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

5  8.0 

58.0 

58.0 

58.  C 

> 

4000 

47.6 

68.4 

68.6 

68.7 

KSE 

EX 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

> 

3500  • 

51.2 

76.5 

76.8 

77.0 

■uc 

■MIlI 

■HI 

milfl 

illll 

EiWI 

77.1 

77.1 

77.1 

77.  1 

77.  1 

> 

3000  ( 

54.  3> 

83.3 

83.9 

84.0 

a! 

EXS 

K2S 

BE 

■TWl 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.? 

> 

2500 

57.  1 

80.0 

88.7 

88.9 

89.11 

I  MTl 

MifcMi 

83.1 

89.1 

89.1 

89.1 

TT9.  1 

> 

2000 

58. C 

91  .0 

92.0 

92.5 

mum 

EX 

K 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

> 

1800 

58.4 

91.5 

92.8 

93.3 

mu 

KtBi 

93.7 

KUli 

93.7 

93.7 

93.7 

9377 

93.7 

> 

1500 

58.8 

92.6 

93.9 

94.7 

E BE 

I  95. 3J 

|  95.6! 

E BE 

95.6 

EBB 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

> 

1200 

59.  C 

93.8 

95.4 

96.4 

|)ni 

Klfll 

Biff 

Kim 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

> 

1000 

5  9.  1 

94.5 

96.4 

97.5 

EHE 

SoEIE 

SE'LFti 

Enr 

99.0 

99.  0 

99.0 

99.0 

99.0 

> 

900 

59.  3 

94.6 

96.5 

97.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

> 

800 

59.  3 

94.7 

96.6 

97.8 

KPi1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  •  6 

> 

59.  3 

94.7 

96.6 

97.8 

imi 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

> 

600 

59.  3 

94.7 

96.6 

97.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.  c 

rT 

500 

59.  3 

94.7 

96.6 

97.9: 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

HM 

'I'l'TI*) 

i  I'l'KO 

100.0 

100.0 

100.  o1 

1 00 . 0 

100.  o 

1  > 

400 

59.3 

94.7 

96.6 

97.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

EES 

[100.01 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  > 

300 

59.3 

94 .7 

96.6 

97.9 

Bffi 

Ei'n 

Ki-yy.1 

100.0 

100.0 

100.0 

LOO.0 

1  CO  .  c 

|  > 

200 

59. i 

94.7 

96.6 

97.9 

EEBU 

ill® 

100. 0 

o 

• 

O 

O 

100.0 

100.0 

ioo.o 

> 

100 

59.3 

94.7 

96.6 

97.9 

nssm 

100.01 

100.0 

100.0 

100.0 

1  Co  •  0 

> 

0 

59.  3 

94.7 

96.6 

>7.9 

EHE 

ESC 

H3E 

10C.C 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 139^ 
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0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


OATA  PROCESSING  OIVISITN 
TAC,  LSAF 

ASHEVILLE.  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


422C6 

S  »  A  *  ON 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAhA  A  P 

S  t  a  t’on  NAME 


50-53,55-6? 

•  EARS 


JAN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  0600-C8CC 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  STATUTE  MILES' 

CEILING  _ 


feet 

>  10 

>  6 

>  5 

i  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

-  -4 

>  1 

>  3  4 

>  5  8 

>  1  2 

i5 ,6_ 

±  1  4 

>  u 

nC 

•E'LiNG 

20.3 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9  22.9 

22.5 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.4 

> 

20000 

20.  - 

23.7 

23.7 

23.  7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.  T 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

> 

18000 

20.  4 

23.7 

23.  7 

23.7 

23.7 

23.7 

2  3T71 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.  7 

> 

16000 

2C.s 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23 -1 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

> 

14000 

.20  . -J 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

237T 

23.7 

23.7 

23-7 

23.7 

2  3.7 

23.7 

23.7 

2  7 

23.7 

> 

12000 

21.2 

24 . 0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.  C 

24.0 

24.0 

24.0 

24. C 

24.0 

24.0 

24.0 

24  •  0 

> 

10000 

23.  3 

26.2 

26.2 

26.2" 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.7 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

7677 

26.7 

> 

9000 

25.  1 

28.  / 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28. 7 

28.7 

28-7 

28.7 

28.7 

28.7 

> 

8000 

28.5 

32.4 

32.4 

32. T 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32-4 

32.4 

32.4 

32.4 

> 

7000 

32.  1 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

> 

6000 

33.7 

r  T9.0" 

T9  .1 

39.3 

3*1.3 

39.3 

39.1 

39.3 

T9. 3 

~397T 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

3*5.3 

> 

5000 

38.3 

45.3 

45.6 

45.7 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

* 

• 

CO 

45.8 

45.8 

45.8 

45. 8 

> 

4500 

44.9I 

54.3 

54.7 

54.8 

54.9 

55.0 

55.0 

55 . 0 

55.0 

^570* 

55.0 

55.0 

5570 

55.0 

55.0 

557  C 

> 

4000 

52.5 

63.6 

64.0 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

> 

3500 

58.0 

73. 21 

73.8 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.  L 

74.1 

74.1 

> 

3000 

62.7 

79.4 

80. 2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

> 

2500 

66.1 

84.2 

e5.3 

85.4 

85.5 

85T6 

85.6 

85.6 

85.6 

85 .6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

~ 3576 

> 

2000 

6R.0 

88.4 

89.6 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

> 

1800 

68.3 

89.5  91.0 

91.4 

9T75 

91.8 

91.8 

9T.B 

^51731 

91/8 

91.8 

91.3 

91.8 

91.8 

9T/B 

31.5 

> 

:  500 

69.2 

92.4 

94.3 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

> 

1200 

6.9.5 

93.4 

9  5.7 

96.4 

96.7 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

> 

1000 

69.5 

93.6 

96.2 

97.1 

97.4 

97.5 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98.1 

> 

900 

69.5 

93.9 

96.4 

97.3 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

> 

800 

69.5 

94.0 

96.6 

97.5 

98.0 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

700 

69.8 

94.1 

96.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

600 

69.6 

94.1 

96.8 

97.8 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

500 

69  •  (j 

94.3 

96.9 

97.9 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.4 

99.9 

> 

400 

6:9.6 

94.3 

97.0 

98.0 

98.8 

96.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

loo.c 

10O.C 

> 

300 

69.6 

94.3 

97.0 

98.0 

98.8 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100. 0 

> 

200 

69.0 

94.3 

97.0 

98.0 

98.8 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

100. 0 

ICO.O 

> 

100 

69.6 

94.3 

97.0 

98.0 

98.8 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

"99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

10070 

koo.o 

roovc 

> 

0 

69.6 

94.3 

97.0 

98.0 

98.8 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100. 0 

IC0.C 
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JG 
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>  6  • 

>  « 

NG  ! 

22TCi 

22.4 

If. 

)0 

22.  9 

23.4 

23. 

)0 

22. 91 

23.4 

23. 

30 

2  2.9! 

23.41 

23. 

30 

23.4] 

23.81 

23. 

30 

24.2 

24.6 

24. 

5  22 

.1L-  ■. 

.4!  23.4  23.4 
.4  23.4  23.4 


23.9]  23. 9i  23 

24.7  24.7'  24 


i 


23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

K2ZEJ 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

m 


36.1  36.1  36.1  36.1  36.1  36.1  36.1  36.1  36, 
39.9  39.9  39.9  39.9  39.9  39.9  39.9  39.9  39, 


7  24.7 


1  29.  I 

2  32.2 


1  36.1 
9[  39.9 


3.0  53.1 


lifll 


94.8  95.0 


95.9 


93.9 

94.1 

95.3 

95.6 

96.1 

96.5 

96 

97 

97.6 
98.  l|  98.1 


98.4 
98.91  98.9 


45.4  45.4|  45.41  45.4 


62.1  62.1 


y 9 . 1  99.4^  99.4  99.81  99.91  99.91  99. 9|  99. 9|  99.91  99.9 


99.1  99. 


00. 0100. 0100. 0 


. ~ '  THsHgiEia 
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91 

2 

1 

2 

5T 

2 

2 

2 

8T 

2 

9| 

? 

TT 

4 

2 

@ 

3 

9 

3 

HBEalEilEBEnlBB 

20. 9‘  15.9  75.9*7077 
22.1  22.1  22.1  22.1 

22.2  22.2  22.2  22.2  22.2  22.2 

22.2  22.2  22.2  22.2  22.2  22.2 

22.2  22.2  22.2  22.2 

22.2  22.2  22.2  22.2 

23.91  23.9  23.9  23.9  23.9  23.9  23.9  23.9  23.9  23.9 
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43. 4|  43.4  43.41  43.4  43.4  43.4  43.4  43.4 


m 


iwzwm-.rp.. 


■■WIUT' 

ftMrBtw 

KiwQiiBmj 


76.11  76.51  76.61  76.6  76.8  76. 


1.11 


96.6  96 


99.1  96.3  97.1  97 

95.2  96.5  97.3  97 


Uul 

II 


98.11  98 

8. 


KLR 

99. 

98. 

99. 

99.; 

^■CEEJEdEEzEEIEEIE1 

EIeCkEJsCIEIIIE! 

- “■  • 


99.9100 • 0  ICO . 0 


99.2  99.2  9 


CAT  A  PROCESSING  OtVISICN 
t  T AC »  OSAF 

A  S  Hi  VILLE,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4220  6 

5  ta  r  os 


OKINAWA  RYUKYU  [S/NAHA  AB 

S  TA  T  ION  SAME" 


50-53, 55-65 


JAN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

1500-1700 


VISIBILITY  .STATUTE  MILES1 

CEILING 


.FEET' 

>10  >6  >5 

>  4 

>3  >212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4  >  0 

wo  ceiling'  2i»ti  21.4'  71  «4 
>  20000  21m* ij  22.0  22.0 

21.4  21.4  21.4 
22.0  22.0  22.0 

21.4 
22. 0 

21.4 

22.0 

21.4 

22.0 

21.4 

22.0 

21.4 

22.0 

21.4 

22.  C 

21.4 

22.0 

21.4 

22.0 

21.4 

22.0 

21.4 

22.0 

>  18000  2  2. C'  22.2  2272? 

i  16000  2  2.1  22.31  22.3 

22.2  22.2'  22.2 
22.1  22.1  22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

22.2 

22.3 

>  14000  ??.8 

>  uooo  2 3.7 

22.7 
2  3.9 

22.7 
2  3.9 

22. l\  227 71  22.T 
23.91  23.9!  23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

22.7 

23.9 

>  toooo  2  7.8 

>  9000  29.6 

2*.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

28.0 

30.2 

2  8000  ■  3  3.3 
i  7000  16.  1 

34.3 

37.2 

34  . 3 
37.5 

34.3 

37.5 

34.3 

37.6 

1473 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

34.3 

37.6 

>  aooo  3  T .  8 

i  5000  4,0.7 

T8  .  7 
42.1 

”39.1 

42.5 

”39.1 

42.5 

39.2 

42.6 

S’?. 2 

42.6 

39.2 

42.6 

39.2 

42.6 

39.2 

42.6 

39.2 

42.6 

39.2 

42.6 

39.2 

42.6 

39.2 

42.6 

34.2 

42.6 

39.2 

42.6 

T972 
42.6  1 

i  4500  86.2 

>  4000  86.1 

47.8 

58.4 

48.3 

58.9 

48.3 

58.9 

48.4 

58.9 

izmj 

BS 

48.4 

59.1 

girt1 

BE 

48.4 

59.1 

48.4 

59.2 

48.4 

59.2 

48.4 

59.2 

48.4 

59.2 

48. 41 

59.2 

”4874 

59.2 

48.4 

59.2 

>  3500  1 

>  3000  ;  71.3 

67.3 

75.5 

67.8 

76.0 

mXt 

ES 

m 

gran 

KBE 

HRl 

ETS 

68.5 

76.7 

68.5 

76.7 

68.5 

76.7 

68.5 

76.7 

68.5 

76.7 

68.5 

76.7 

6  875  ' 

76.7 

>  2500  7  6  .7 

>  2000  1 . 4 

81.7 

87.8 

82.2 

88.3 

82.3 

88.4 

82.4 

88.5 

liinii 

mtm: 

Kg 

I7A 

Eg 

83.0 

89.2 

43.0 

89.2 

83.0 

89.2 

83.0 

89.2 

83.0 

89.2 

83.0 

89.2 

T770  , 

89.2 

>  1800  8  2.4 
2  1500  63.  4 

89.2 

91.7 

89. 7 
92.4 

8971* 

92.6 

89.8 

92.8 

90.2 

93.2 

90.5 

93.7 

90.5 

93.7 

90.5 

93.7 

90.61 

93.9 

4c.6 

94.0 

90.6 

94.0 

90.6 

94.0 

90.6 

94.0 

90.6 

94.0 

90.6 

94.0 

>  1200  84.^ 

>  1000  *4.9 

93.0 

93.3 

94.1 

94.6 

94.4 

)4.a 

94.9 

95.4 

95.3 

95.8 

96.3 

97.1 

96.3 

97.1 

96.3 

97.1 

96.4 

97.2 

96.4 

97.2 

96.4 

97.2 

96  .  4  l 
97.2  I 

>  900  P4.9 
£  800  95.3 

93.3 

93.9 

94.6 

95.4 

94.8 

95.8 

95.5 

96.5 

95.8 

96.8 

96.6 

97.6 

96.8 

97.9 

96.8 

97.9 

97.1 

98.2 

97.2 

98.3 

97.2 

98.3 

97.3 

98.4 

97.3 

98.4 

97.3 

98.4 

97.3 

98.4  1 

>  700  35.3 

>  600  68.  i 

94.1 

94.1 

95.7 

95.8 

96. 1 
96.1 

96.8 

96.9 

Klli 

K-tlB! 

IHE 

98.6 

98.8 

98.6 

98.9 

98.6 

98.9 

98.7 

98.9 

46.7 

98.9 

98.7 

98.9 

98.7  , 
98.9  , 

>  500  !  85.  3 

2  400  6  5  .3 

94.3 

94.4 

96.0 

96.1 

■jlQ] 

E3E 

97.1 

IVl 

<57.5 

E HE 

98.7 

98.9] 

98.7 

98.9 

99.1 

99.4 

99.1 

99.5 

9973 

99.5 

11972 

99.7 

99.2' 

99.7 

99.2 

99.7 

99.2 

99.7 

>  300  .85#  i 

>  200  !  P  5 .  J 

94.6 

94.6 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

97.3 

97.3 

97.7 

9I-2 

Hi 

99.1 

99.1 

99.1' 

99.1 

49.6 

99.6 

"1977 

99.7 

99. 7 
99.7 

"99.9 

99.9 

99.4 

49.9 

99.9 

100.0 

”9979 

100.0 

>  100  1  85.  ] 

-  0  85-3 

94.6 

94.6 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

9?. 3 
97.3 

97.7 

97.7 

98.6 

98.6 

Him 

«HTI 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.4 

99.9 

99.4 

99.9 

100.0 
100. 0 

IOOTO 
100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 1395 


1210WS  0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


ATA  PROCESSING 
TAC,  USAF 
SHf-VlLLF,  N.  C. 

^06  OKINA* 


CEILING 

’’EFT 


NC  CE’l.nG  <* 

2  20000  J 


DATA  PROCESSING  (DIVISION 
t  T  AC  »  US  AF 

ASHEVILLE,  N.  C.  ?8e01 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


422C6 


Okinawa  rvukyu  is/naha  50-53,55-65 

STATION  NAME'  ’  -EARS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JAN 

MON  T  M 

2 100-230C 

Mii.fti  _  .5 .  T . . 


I 


VISIBILITY  .STATUTE  MILES' 

CEILING  _ 


.FEET' 

£  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

— 

>1  1  2 

>114 

>  i 

>34 

>58 

>  1  2 

>5  16 

i  1  4 

>  0 

NO  CEILING 

22.  4 

26.8 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27. C 

27.0 

27.0 

27.0 

27Tcl 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

> 

20000 

2  2.5 

27.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

> 

18000 

227sT2T.5< 

B2E 

27.6 

27.6 

WtKf 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

'”27. 6 

> 

16000 

27.7 

27.7 

27.7 

ES 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

> 

14000 

BS 

27.8 

27.8 

"  27.8 

27.8 

27.8 

BE 

BE 

27.8 

BE 

BE 

bie 

^778 

”27.8 

27.8 

> 

12000 

23.2 

28.6 

1 MMi 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

> 

10000 

BE 

31.4 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

BE 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

> 

9000 

26.  H 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

> 

8000 

mi'M 

35.61 

35. 71 

35.7 

35.  t 

EJjtti 

iMi 

EQfi 

ETC 

El-?* 

Kfti 

35.7 

35.7 

35.  7 

> 

7000 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

etc 

EIF* 

ETC 

ETC 

38.2 

38.2 

38«c 

> 

6000 

]?.? 

'  3979 

~46  .  C 

C»H»; 

Kl'K* 

<0.0 

1T»W> 

E22E 

4076 

etc; 

RT«W»] 

ELZK 

46.  0 

40.0 

46.0 

> 

5000 

16.7 

45.1 

45.2 

45.31 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.2 

> 

4500 

DIE 

52.7 

52.9 

UJL 

BflP 

E TC 

EQE 

S1H 

ifit: 

EMC 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

> 

4000 

wst 

63.6 

63.8 

63.9 

wm 

63^9 

E£ZZi 

BS 

E». 

64.2 

64.2 

64  •  2 

64.2 

> 

3500 

■IR' 

■rCTT1 

Bf&j 

ia 

Ki&i 

74.0 

74.0 

ETC 

IUL 

ETC 

BTC 

^476 

”7476 

74.0 

74.0 

> 

3000 

TOM  tl  ti'n 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.  1 

> 

2500 

KiQi 

U3L 

BAIIl 

87.2 

87.3 

”8776 

BE 

BE 

87.6 

87.6 

ETC 

87.6 

87.6 

87.6 

> 

2000 

91.2 

Mill  1  il 

92.7 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

> 

1800 

TO->JPEH 

<33.5 

94.2 

KTTO-3 

94.6 

94.6 

94.6 

EIIE 

EilE 

94.6 

94.6 

94.6 

> 

1500 

wm 

95.2 

96.2 

96.2 

ETilf? 

E3E 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

> 

1200 

vrwi 

1  L— _ 

97.0 

98.0 

EQ& 

ETC* 

|Ift| 

98.7 

9677 

^T877 

> 

1000 

Nwi 

L» 

KW 

■fl  r« 

97.3 

98.4 

KTH 

KZ3E 

KCnl 

etc 

ISO 

EES 

lln 

99.1 

99.1 

99.1 

> 

900 

95.5 

97.5 

98.6 

98.9 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

EtK,4 

99.4 

9974 

99.4 

> 

800 

iflr! 

95.6 

97.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

ETC 

EEHj 

EHE 

99.7 

99.7 

99.  7 

> 

700 

'gar; 

98.9 

99.2 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

Kft1 

ifefclfc 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

600 

Knf 

■AUw 

98.9 

99.2 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

EES 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

500 

t-Vfli 

giir 

98.9 

99.  i 

99.2 

99.8 

ETC 

K&SJ 

ETC 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

400 

SMI 

Ba 

98.9 

99. a 

99. a 

99.8| 

W!EK 

99.9 

MA £Ad 

99.9 

> 

300 

Cfl 

EHE 

ELZ&i 

EH* 

99.2 

99.8 

99.4 

99.9 

99.9 

ETC 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

200 

dE 

95.6 

BfT 

98.9 

99.2 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

■  LT» 

ua 

98.9 

99. a 

99.2 

99.8 

99.9 

KIR, 

ETC 

99.4 

99.4 

99.9 

> 

0 

VfP 

■gPji 

98.9 

99. a 

99.2 

99.8 

99.9 

EES 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 1  394 


1210WS  ,F,ORM  0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


•o  -o)  *1  -  -4  »  Oj  f\j  <>|  i—  ol  Nj  <£>]  LM  oi  *■> 


‘  §5£-h  ,B Wlffl 


21. di  26.8  26.8  26.81  26.8  26.8 
21.91  27.0  27.0  27.0  27. C  27.0 


21.9  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27. C  27.0  27.0  27. 
22. o|  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27.1  27. 


•  **l  £  i  •  *|  £'•  '  e.i.1  > 

3.1  28.41  28.4  28.4  28.4  28. 


29.3  36 


i 

36.2 

39.9 

40.0 

40. 0 

Eg!  CjffESKEBEEzE  CHECK)  CSKjEiaj 


BHlKaUI 


59.6  60.1  60.2  60 


t.TiWiM.l  W  !■.! 


fcW.' 


60.3  60. 


fcl| 


75.7  75.7 


85.5]  87.2 


ritmjK-mJ 


HbH 


93.9  93.9  93.9  93.9  93.9  93.9 


.0|  98.0 


ETVUEM 


ElBE-FtlEHmffiiJJ13EB3iHEtHCI 

IJjESOKraBniQEESBaEEBBffiEEHSi 

•r  k-i-k»  *  udwn. 


.11  99.1 


.4 

.6  99.6 


98.81  99.4  99.61  99.61  99.81  99. 9|  99.91  99. 9|  99.9 


8. 

8_.8|  99. 4|  99. 6|  99. b\  99.9|l00.0|l00.  0|l00.0|l00. 0|l00 

8. 

8.8  99. 4|  99. 6|  99. 6|  99.9|l00.0|l00.0|l00. 0|l00. 0(l00 


.0100.0 


0100. 0 


->*  vJ  w  nj|  *o  via  #*|  *  o;oaj 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
t-FAC,  US  AF 

ASHEVILLE.  N.  C.  28801 

06  OKINAWA  RYUKYU  IS 

'  A  T  ON  "  STATlO 


H 


JKi  BUI 

3EH3I 


HH| 


47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

I  47.7 

47.7 

47.7 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

iitEiiiti'iruini 


85.8  85. 9|  85.9 


nnyfiiwifciiTT 


85.9  85.9  85.9 


M*M  I .PT*M  I FI»M  I  I 


91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

>]KI:ICKl>nKI:K,‘lK‘L‘l 


LIU  lirlJflKII 


98.7 

98.7 

99.4 

99.5, 

i  99.5 

99.8 

99.8 

L1|%1 


93.0 

95.0 

95.8 

97. 

minmnmimim  H*pf  i 


00.0100.0 


98.3  98.8  98.8  99. A  99.61  99.6100.0 


I'*'  •*'  T*  i«  v 


CESSING 

AF 

E,  N.  C. 
CK IN Ah 


0  CEIL  INC  I  2 

>  20000  j 


3  i 


23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

EOT 

23.7 

23.7 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5  i 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

^574 

25.4 

25.4 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8  ’  1 

4«6'  34*6 


HI 


tVF*lS 


45.0  45.0  45.0 


56.3  56.3  56.31  56.3  56.3  56.3  56.3  56.3  56.3 


70.2  70.2  70.2  70.2  70.2  70.2  70.2  70.2  70.2 


BwikffiiWiiTiiiJtRiiMiUW  nm  llla!ECiui3Ba  IBB 


97.0  97.6 


95.4  96.7  97.71  97.8  98.41  98.9  98.9 

95.5  96.9  97.9  98.0  98.6  99.1  99.1 


95.5  96.9  97.9  98.0  98.6 

95.5  96.9  98.0  98.0  98.7 


90.  I  i 


100. 0100. 0 


*  mI 


<GCESSING  OlVISI  N 

jsaf  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

-IE *  N.  C.  28801 

CKIN*MA_  RYUKYU  J  S/NAHA  AB _  _  SO- >3,55-65  _  _  Ft' 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  1800-200:1 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  /STATUTE  MILES) 

CE  ILING 


FEET1  ' 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

" 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>  5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

NO 

:e  ling 

50.6 

23.9 

9  3.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.  • 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

> 

20000 

H.4 

26.  C 

25.0 

25. C 

25.0 

25.0 

25.0 

25.  C 

25.0 

25.0 

23.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

> 

18000 

2  1 . <>.  26.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

> 

16000 

21.  6 

25.5 

2^.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

> 

14000 

22.  t 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26*4 

H  . 

BIK 

26.4 

26*4 

26.4 

26.4 

26.4 

26 .4 

26.4 

l6.« 

> 

12000 

23.8 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7  27.7 

EE 

ES 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

> 

10000 

•6.d  30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

> 

27.4  31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31. a 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.6 

> 

8000 

10.  L 

35.1 

35.1 

mm 

RSI 

e as 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.  1 

> 

7000 

32.  b 

38.0 

38.0 

lit 

KSfe 

EHE 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38. C 

> 

6000 

1178 

3578 

39.8 

39.8 

39.8 

EHE 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

T47B 

19 . 8 

39.8 

"14.6 

> 

5000 

36  .  ^ 

IwC 

tw 

RVH 

roc 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.6 

> 

4500 

41.  5 

ELBi 

Emi 

44.8 

49.8 

44.8 

49.8 

49.8 

49.8 

T47  e 

49.8 

44.8 

9  <*  6 

> 

4000 

47  •  6 

BB 

BE 

EE 

EE 

57.3 

57.  3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.  3 

> 

3500 

53.7 

MSX1 

n» 

gm.] 

66.1 

FT-71 1 

66.1 

Efll 

66.1 

66.1 

66.1 

66.  1 

> 

3000  | 

5  7.3 

71.4 

K HE 

EHC 

Km 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

> 

2500 

IT.  9 

77.8 

78.3 

WFBi 

mLTit 

Hffi 

79.3 

79.3 

79.3 

77773 

79.3 

7471 

79.3 

74.3 

> 

2000 

65.5 

83.5 

84.2 

EZS 

EH 

,fvX! 

EE 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

> 

1800 

66.2 

85.0 

85.9 

86.4 

86.9 

86.9 

87.2 

87.3 

87.3 

“8773 

87.3 

87.3 

8771 

87.3 

87.3 

B771 

> 

1500 

68.9 

89.4 

90.5 

91.0 

91.6 

Kllli 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

> 

1200 

69.  9 

91  .4 

92.8 

93.6 

94.3 

mi 

95.0 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4' 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

> 

1000 

FC.2 

92.4 

93.9 

94.8 

95.5 

95.6 

6.3 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

> 

900 

10. 4 

92.8 

94.3 

95.3 

96.1 

96.1 

96.9 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

> 

800  , 

70.5 

93.1 

94.8 

95.9 

96.7 

96.9 

97.7 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

j  > 

70.6 

93.2 

94.9 

96.0 

96.9 

97.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

!  > 

600 

70.6 

93.2 

95.0 

96.2 

97.2 

97.4 

98.5 

99.1 

99.  1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

500 

70.6 

93.2 

KAZE 

KQK] 

KIIH 

SCTjWj 

ETC 

99.2 

99.7 

99.7 

94.7 

99.8 

”44. 8 

99. B 

74471 

> 

400 

70.6 

93.2 

Kl» 

Mf 

■4CU 

E2E 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  > 

300 

70.6 

SUL 

KU£ 

9877 

99.3 

99.3 

99.81 

49. 8l 

99.8 

100.0 

100.01 

10070 

100  70 

i  > 

200 

70.6 

■AQi 

97.6 

98.7 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

1  > 

100 

70.6 

93.2 

95.1 

96.4 

97.5 

97.6 

98.7 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

loO.o 

100.0 

loo.o 

ic07~0 

l  > 

0 

70. 6| 

93.2 

95.1 

96.4 

97.5 

97.6 

98.7 

99. 3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  USAF 

ASHt-VILLE,  N  •  C.  20601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


* 


A  2  206 

S  -  A  T  ON 


OKINAWA  RYUKYU  1  S/NAHA  AB 

ST  A  T  I  ON  N  AWE 


50-53,55-6^ 

>  EARS 


FEB 


4 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  2n100~?300 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I 


i 


I 

I 


4 

t 


VISIBILITY  -STATUTE  MILES' 

CEILING 


>  10 

>  6 

>  5 

£  4 

il  >212 

>  2 

>1  1  2 

;  >  1  1  4 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

.  >  5  16 

i 

>  1  4 

>  ■ 

NO  < 

:eiling 

22.7 

28.7 

28.7 

18.7 

28.7  28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

2877 

28.7 

28.7 

1  28.7 

"2877 

28.7 

> 

20000 

22.  a 

i  28  •  9 

28.9! 

:e.9 

28.9;  28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

1  28.9 

28.9 

28.9 

> 

18000 

23. 01  29.3 

29.3 

29.3 

29.3  29.3 

2  9.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

> 

16000 

23.3 

29.6 

29. 6 

29.6 

29.6!  29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

?9.6 

> 

14000 

23. 6i 

30. o1  m.o 

30.0i 

30. 0!  30.0 

30.0 

>0.0 

30.0 

3C.C 

30.0 

3  CTO 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

> 

12000 

24. 0 

30.6 

30.6 

30.6 

30. 6j  30.6 

30.6 

30.6 

30. 6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

> 

10000 

25.9 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2)  33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

3  372 

33.2 

33.2 

3  3.2 

33.2 

> 

9000 

27.1 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4  35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

> 

8000 

30.  7 

!  39.81  39.8 

39.8 

39.8!  39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.0 

39.8 

5978 

1078 

39*  H 

> 

7000 

32.5 

42.5 

|  42.5 

42.5 

42. 5)  42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

> 

6000 

170 

r  4170 

44.5 

44.0 

44. d  44.0 

44.0 

44.0 

'44.0; 

44.0 

44.0 

4470 

44*0 

4470 

4470 

14. 0 

> 

5000 

34. a 

46.8 

46.9 

47.0 

47. Oj  47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.  1 

> 

4500 

40.6 

55.2 

55.4 

55.4 

755.4)  55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

5575 

"5575 

5575 

1575 

55*5 

> 

4000 

45.  1 

62.8 

63.1 

63.1 

63.1.  63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

> 

3500 

50.2 

72.0 

^7274 

72.5 

72*9 

72.6 

72.6 

72.6 

~ 72. 6 

72.6 

72. b 

T2.6 

72.6 

72.6 

72.6 

> 

3000 

53.4 

78.6 

79.2 

79.4 

79.4  79.4 

79.6 

79. 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

> 

2500 

56.4 

83.9 

f:4.6 

84.8 

84. 9l  84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2; 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

5572 

> 

2000 

58.0 

87.7 

88.9 

89.1 

89.2]  89.2 

89.6 

89. 7 

89.7 

89.7 

"9.7 

89.7 

89.  7 

• 

V 

CD 

89.7 

89.7 

> 

1800 

50.7 

r  89.3 

90.8 

91.3 

91.4  91.4 

91.8 

91.9 

91.9 

“9270 

7270 

92*0 

92.0 

92.0 

1270 

9770 

> 

1500 

59.5 

91.7 

93.5 

94.0 

94.4  94.4 

94.9 

95. C 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

> 

1200 

6c.  a 

I  9  3.1 

95.0 

f:5.7 

96.9  96.5 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

1774 

97.4 

> 

1000 

60.  1 

93.9 

°6 . 1 

96.9 

97.7|  97.8 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.  7 

90.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

> 

900 

60.1 

94.1 

96.3 

1  97.2 

98.1  98. 3i 

98.7 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

<>9.3! 

99.3 

99.3 

9971 

- 

800 

60.1 

,  94. 3 

96.5 

97.5 

98.41  *58.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

700 

t,0.  1 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4  98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

1970 

99.8 

> 

600 

60.1 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4)  98.7 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

> 

500 

6C.I 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4  98.7 

99l 

99.8 

99.8 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.01 

100.0 

100.0 

> 

400 

60.  1 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4|  98.7 

99. 3| 

99.8 

99.8 

100.0 

0 

0 

• 

0 

100.0 

»-* 

0 

0 

t 

0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

300 

60.1 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4  98.7 

99.3 

99.8 

99.8 

Too.  0 

100.0 

T0C70 

100.0 

IOO  .11 

IOOTO 

10070 

> 

200 

60.  1 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4)  98.7 

99. 3l 

99.81 

99.8 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100. 0 

'lOO.O 

ico. a 

> 

100 

60.1 

94.3 

96.5 

97.5 

98. 4  98.7 

99. 3l 

99.8 

99.8 

ItTd.O 

Iffo.o 

10070 

rcoTO 

100.0 

10070 

lOO.c 

> 

0 

60.1 

94.3 

96.5 

97.5 

98.4  98.7 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

|l  00. 0:100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 127Q 


I210WS  0-14-5  <0L-  1)  PREV.OUS  EDITIONS  or  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


0 ft T A  PROCESSING  DIVISION 
MAC,  USAE 

ASHEVILLE,  K.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  AF^ 

S  '  A  T  ON  N  A ME 


50-52, J4-65 


PAR 


CEILING 

r  F  E  T 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  .STATUTE  MILES! 


0000-020C 


>3  >212. 


’3.>  32. C  3  2.01  32.1  3  2.3  32. 3l 


32.3 


32. 3i 


2  >  1  I  4  >1  >34 

32.31  32.3] 


32.3 


"± 

20000 

-'A.  Cl 

33.2  33.3 

33.4 

33.6 

33.6 

33-6 

33.5 

33.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

> 

180C0 

24.  'j 

33.2  33.3 

33.4 

33.6 

3  1.6 

33.6 

33. 61 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

> 

16C0C 

’4.  U 

33.2  33.3 

33.4 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

> 

14000 

34.  2 

33.81  33.9 

34.1 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.  3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34. 3 

> 

12000 

36.4  36.5 

36.6 

36  •  6 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

> 

10000 

27.  -*1 

40.1  40.1 

40. 3 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40. 5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

> 

9000 

39.  1 

42.5  42.6 

42.7 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

> 

8000 

1  .  l; 

45. 5T  45.6 

f*  6 .7 

~ 46  .  2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

h46.2 

46*2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

> 

7000 

■3.  t 

49. 4  49.3 

49.5 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

> 

6000 

iS.  6 

57.0'  57.  1 

52.3 

52 . 71 

52.7 

5  2.7 

r-TTZ.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

57.7 

52. 7 

52.7 

52*7 

> 

5000 

17. 4 

55. 2|  55.3 

55.5 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

> 

4500 

40.  1 

59.4  59.8 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

50.4 

60.4 

60.4 

60. 41 

60.4 

60.4 

60.4 

6C.4 

60.4 

> 

4000 

43.2 

64. 6|  64.8 

64.9 

65.4 

65.4 

65.4 

65  •  4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

> 

3500 

46.2 

7i.3|TT76 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.  1 

3000 

48.6 

75. 5l  75.8 

76.0 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

> 

2500 

'■?  .  0 

8074  ST74 

81.6 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

^2T7 

82.2 

87.2 

82.2 

£ 

2000 

54.0 

86  «4|  87.0 

87.4 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

o 

• 

ao 

o 

• 

CO 

ao 

88. C 

> 

1800 

54.5 

88. a  88.6 

89.0 

~89.  5 

89*5 

8  9*5 

89.6 

89.6 

89.6 

89*6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

£ 

1500 

90.3  91.2 

91.7 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

> 

1200 

s’6.  2 

91 .9  92.8 

93.5 

94.3 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

> 

1000 

56.6 

9i.ol  94.3 

35.1 

96.0 

96.1 

96.3 

96. 3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

> 

900 

56.8 

93. 3|  94.6 

95.5 

96.6 

96.7 

96.9 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

- 

800 

46.9 

93.9  95.3 

96.2 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

> 

70C 

>7. a 

94.7  96.1 

97.1 

98.2 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

600 

>7.0 

94.8  96.1 

97.  1 

98.4 

98.7 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

500 

57.0 

95.  Of  96.3 

97.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

_ 

400 

5  7.0 

95. 0|  o6.3 

97.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

3  CO 

97.0 

95.01  96.3 

97.4 

98.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

or;  9 

W.9 

39.9 

^rT.9 

> 

200 

57.3 

95.0  96.3 

97.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

57.0 

95. Q  96.3 

1  97.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. c 

> 

0 

57.0 

95. Cl  96.3  97. 4|  98.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

loo. a 

32.3 


>  I  2  >  5  16 


32.3 


32.3 


32.3 


32.3 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1395, 


1 2  10WS  j  X"»a  0-14.5  <0L  •  1  )  pnt  .  iO'JS  EDi'  ONS  or  THIS  FORM  APE  OBSOLETE 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


H52»  54- 6 _  BAT 


ENCY  OF  OCCURRENCE  0300-0500 

Y  OBSERVATIONS)  ,r>s 


LITV  .'STATUTE  MILES' 


>1  I  2  >  1  1  4  >1  |>34  >58  >12  >516  >14  >  0 


i\  27.8 
)\  28.9 


27.8 

28.91 


27.8 

28.9 


27.8 

28.9 


27.8 

28.9 


27.8 

28.9 


27.8 
28. 91 


27.8 

28.9 


27.8 

28.9 


3.9 
3.0 
3.6 
L  .  2 


28.9 

29.0 


28.9 

29.0 


28.91 

29.0 


28.9 

29.0 


28.9 

29.0 


28.9 
29. 0i 


28.9 
29. C 


28.9 

29.0 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


29.6 

31.2 


S(  35.6 
37.2 


35.6 
37. 


35.6 

37.2 


35.6 

37.2 


35.6 

37.2 


35.6 

37.2 


35.6 

37.2 


35.6 

37.2 


35.6 

37.2 


40.6 

45.4 


4*73 

52.5 


40.6 

45.4 


40.6 

45.4 


"5677 

64.1 


48.31 

52.5, 


46.31 
52.5| 


40.6 

45.4 


40.61 

45.4 


40.6 

45.4 


40.6 

45.4 


T873P 

52.5 


"4*73 

52.5 


"4*73 

52.5 


"4*73 

52.5 


40.6 

45.4 


56.1 

64.1 


5677] 

64.1 


"56771 

64.1 


4877 

52.5 


'5677] 

64.1 


4C.6 

45.4 
"48.3 

52.5 


"5677 

64.  1 


5 


56771 

64.1 


"70751 

74.8 


5677] 

64.1 


7o.5l 

74.8 


7675 

74.8 


76.5 

74.8 


56. 

64.1 


7675 

74.8 


7675 

74.8 


70.5 


a  74.8 


80 
86.5] 


80.1 

86.51 


88.6 

91.5 


88.6 

91.5 


80.1 

86.5 

88.6 

91.5 


"667T 

86.51 


8571 

86.5 


"8671 

86.5 


70.5 

74.8 


80.1 

86.51 


8671 

86. 5| 


88.6 

91.5 


88.6 

91.5 


88.6 

91.5 


88.6 

91.5 


88.6 

91.5 


"7675 

74.0 

"8671 

86.5 

"88  76 

91.5 


94.0 

95.0 


94.0 

95.7 


94.1 

95.8 


94.1 

95. 8i 


94.1 

95.8 


94.  I 

95.81 


94.1 
95. 8| 


94.1 

95.61 


94.1 

95.8 


M 

f«71 


96.7 

97.7 


96.8 

97.8 


96.8 

97.8 


96. B 
97.8 


96.8 

97.8 


96781 

97.8 


96.8 

97.8 


96.8 

97.8 


98.4 

98.8 


98.4 

98.8 


98.5 

99.0 


98.5 

99.0 


98.5 

99.0 


98.5 

99.0 


99.5 

99.9 


98.5 

99.0 


98.5 

99.0 


98.5 
99. C 


99.2 

99.6 


99.2 

99.6 


99.5 

99.9 


"9975 

99.9 


99.5 

99.9 


99.5 

99.9 


49.6 

99.6 


99.6 

99.6 

99.6 

99.6 


“9*79 

99.9 

99.9 

99.9 


99.5! 

99. 9| 


99.5 

99.9 


99.9 

99.9 


99.9 

99.9 


16676 

100.0 


1667 

100. 0| 


6tl 


6676 

lioo.o 


16676 

100.0 


99.6 

99.6 


"9979 

99.9 


"9979 

99.9 


100. 0 
100.0 


1667 

100. 0| 


W 


6676 

100.0 


100. c 

ilCO.C 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 
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*Q 
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0 A t A  processing  division 

l T  AC  «  USAF 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206 

OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  A8 

50-52 1  54-66 

MAR 

S T  A  ’  os 

S  ’  A  T  l  ON  NAME 

YEARS 

MON  T  H 

PERCENTAGE 

FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 

1200-1400 

(FROM 

HOURLY  OBSERVATIONS) 

HO'JSS  L.S  .T  . . 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES' 

CE  ILING 


FEET- 

>  10 

>  6 

£  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

— 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

NC  C  E  1  LING 

22.4 

23.4 

23.6 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23-8 

23.8 

23.8 

73.8 

> 

20000 

2S.S 

26.7 

26.9 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

> 

18000 

25.6 

26.7 

27.0 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

> 

16000 

25.  7 

26.8 

27.0 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

> 

14000 

26.  ) 

28.0 

r28.2 

28.5 

20.5 

28.5 

28.5 

28.5 

1  28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

20 . 5 

1075 

28.5 

28.5 

> 

12000 

29.0 

30.3 

30.6 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30. P 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30. 8 

> 

10000 

u.5 

33.3 

33.5 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33l 

33.8 

33.8 

> 

9000 

’3.3 

35.7 

36.0 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

> 

800C 

36.4 

39.2 

39.5 

39.7 

39.7 

39.7 

39. 7 

39.7 

30.7 

39.  T 

39.7 

3  577 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

> 

700C 

40-  1 

43.7 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.  3 

> 

6000 

41.91 

45.7 

46.2 

1676 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

”6675' 

46.5 

> 

5000 

43.7 

47.7 

48.1 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

> 

4500 

47.1 

51.4 

52.0 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

> 

4000 

53.0 

57.7 

58.6 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59. C 

59.0 

> 

3500 

5  8.4 

63.8 

16477 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.  1 

65.1 

65.1 

6571 

> 

3000 

63.9 

70.0 

7C.8 

71.2 

71.3 

71.31 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

> 

2500 

69.2 

76.3 

77.1 

77.6 

77.7 

n.i 

”7778 

1770 

77.8 

77.9 

7  7. ”9 

P7779 

1779 

“7779 

1779 

77.9 

> 

2000 

74. 4 

82.9 

83.9 

EEXE 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

e4.9 

> 

1800 

75.  H 

84.6 

85.5 

ia: 

WlI-HZ 

86.61 

86.7 

86.7 

06.7 

06.7 

1677 

86.7 

86.7 

> 

1500 

78.9 

88.1 

89.0 

CE 

09.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

> 

1200 

80.6 

91.1 

92.2 

|JQ 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

> 

1000 

81.9 

93.2 

94.4 

E3L 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

> 

900 

82.1 

93.5 

94.9 

HIT 

mj 

97.5 

97.5 

97.5 

“977T 

> 

800 

82.2 

93.9 

95.3 

SeHj 

EOS 

EZSd 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

> 

700 

82.2 

94.1 

95.5 

96.8 

97.3 

97.5 

98.1 

98.4 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

600 

82.  3 

94.3 

95.8 

97.1 

97.6 

97.8 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

500 

82.  3 

94.3 

95.8 

tia 

K1K 

9977 

99.7 

“9977 

197T 

400 

82.3 

94.3 

95.8 

EH3 

Kj'Hi 

KTWl 

1EF1P 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

300 

82.3 

94.3 

95.8 

|ia 

■iUii 

99.1 

if*™ 

nrero 

1977TS 

[6676 

16676 

> 

200 

82.3 

94.3 

95.8 

EE 

^  i  In; 

CE 

99.1 

CSj 

itHE 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

100 

82.  3 

94.3 

95.8 

97.1 

97.0 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.9 

1 

lOO.O 

13076 

100.0 

rc6^o 

> 

0 

82.3 

94.3 

95.8 

97.1 

97.8 

98.0 

98.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lico.c 

IOIAI  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ . _ 1  395 


mows 


FORM 


0*14*5  (OL  -  1)  PREVIOUS  EOlTIONS  O"  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


oc 

ISA 

Lfc 


Cl 


3  38 


42.0  42.2  42.2 


S31 


KHHPIBP'IHPIHKHWPW 


46.7 

46.81 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46-9 

46.9 

wamri 

1  48.4 

'"41.4 

“4171 

48.5 

43.5 

48.5 

48.5 

50.4 

|  50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

to  ■jr.w.T.m.ig.TJW  a?  iWT’nirmiKmiK-TmrvmrvmwmM 

j  w-:n  wnPwiFIWHTw1PW1»Iw1»iW1PW1Pw: 

I  n  IB 


82.6  82.6  82.7  82.7  82.7  82.7  62.7  82.7  82.7 


85.7 

87.0 

o 

• 

00 

oc 

88 

88.9 


92.7  93.0  93.0  93.3  93.3  93.3  93.3  93.3  93.3 
94.4|  94.7  94.7  95.2  95.2  95.2  95.2  95.2  95.2 


£  700 

72.1 

92.2 

94.3 

95.7 

96.6 

96.7 

2  600 

i  72.2 

92.3 

94.5 

95.9 

96.9 

97.1 

97.3 


97. 3|  97. 


97.6  97.7  98.3 
98.1  98.1  98.9 


W*I*K1KrI 


99.6  99.6  99.6 


99. 6|l00. 0100. 0100.0 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
[ T  AC  >  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  28FOI 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


i 


42206  OK  INARA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB  50-52,54-65 

5T4T  ON  STATION  NAME  YEARS 

PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


APR 

MONTH 

0000-C20C 

HOufti  i-.S.T.. 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 


(FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

= 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>  5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

IV 

o 

NO  CEILING 

w¥JV 

tm 

35.0' 

35.0 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

mvM-i 

35.5 

35.5 

> 

20000 

UK 

36.4 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36. B 

36.8 

36.  B 

> 

18000 

Biss 

35.8 

36.4 

UK 

■J3DE 

EJE 

Uft 

■7ft 

■7ft 

lift 

EQBQ 

36.9 

36.9 

> 

16000 

36. L 

36.8 

36.8 

ES 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

> 

14000 

25.0 

36.9 

37.6 

37.6 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

1T:PW 

KTjQil 

mjt] 

tim 

> 

12000 

26.5 

39.6 

40. 3 

40.3 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

Effli 

> 

10000 

28.  1 

41.7 

42.4 

42.5 

UQj] 

RHjl 

KUL 

> 

9000 

44.6 

45.3 

■Er* 

46.0 

Eg 

46.0 

46.0 

> 

8000 

BUE 

48.3 

49.0 

49.2 

gift 

■UL 

EH: 

KWJJ 

EH 

BBS 

> 

7000 

33.1 

50.7 

51.5 

51.6 

52.2 

52.2 

IftE 

> 

6000 

mi 

■HE 

54.2 

mVBri 

54.2 

lift 

5472 

5472 

j.lWj 

nw- 

Bift 

> 

5000 

55.3 

56J 

56.3 

56. ^ 

56.9 

ESi 

56.9 

56.9 

56.9! 

56.9 

56.9 

Fnv 

> 

4500 

58.4 

UK 

IftlL 

EsK 

Uni 

EHI 

Ejft 

Hifti 

> 

4000 

■HE 

62.9 

ECS 

EHa 

IlHv 

EB3 

EB 

UK 

> 

3500 

42.6 

67.4 

lift 

lift 

Rft 

Eft 

gift 

lift 

EHI 

lift 

lift 

gift 

> 

3000 

45. C 

72.4 

J3.2 

73.6 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74^1 

74.1 

74.1 

74.1 

EH! 

74.1 

74.1 

> 

2500 

75.9 

77.0 

77.3 

BIA; 

■IK 

UK 

lift] 

§IH; 

lift 

^7774 

> 

2000 

80.6 

81.8 

82.1 

WTK \ 

EES 

12ft 

lift 

82.7 

82.7 

> 

1800 

49.6 

81.7 

82.9 

BEfcWE1 

83.9 

■*&] 

tmi 

Rft 

lift 

83.9 

> 

1500 

51.5 

85.2 

86.4 

86.9 

87.6 

Kiwi 

lift 

■CTE 

87.8 

87.8 

> 

1200 

52.3 

87.1 

88.7 

89.4 

90.  L 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

EQU 

mioi 

lift 

Kini 

E'HI 

> 

1000 

52.7 

88.1 

90.1 

91.0 

91. e 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

l92.4 

EoED 

92.4 

92.4 

> 

900 

52.7 

88.9 

91.3 

92.2 

93.0 

un 

93.6 

mm. 

mu 

lift 

93.8 

^4478 

> 

800 

52.7 

89.7 

92.4 

93.5 

94.2 

El 

UK 

94.9 

KIWI 

95.1 

lift 

95.1 

95.2 

> 

700 

52.8 

90.5 

93.3 

94.6 

95.6 

ms 

EOT 

Eg] 

96.2 

lift 

96.5 

wsrm 

mnE 

96.6 

96.6 

96.7 

> 

600 

52.8 

90.6 

93.6 

94.9 

96.1 

ESj 

ese 

ES 

96.7 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

> 

500 

53.0 

91.2 

94.1 

95.7 

E1W 

lift 

97.8 

tUL 

mft 

UPS 

KLQJ 

98.2 

98. 2! 

98.2 

98.3 

> 

_ 

400 

53. q 

91.4 

94.6 

96.2 

97.7 

^8.3 

98.4 

98.4 

lift1 

ETC 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

> 

300 

bQ> 

EQC 

94.6 

96.2 

Kill, 

Eft 

lift' 

12ft 

99.1 

lift 

lift 

Uft 

Uft 

99.3 

> 

200 

IJK 

94.6 

96.2 

97.9 

EAR-! 

98.5 

IS 

98.7 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

> 

100 

URJ 

mu 

im 

ETRi 

kUL 

98.8 

99.5 

lift 

k-i-pd 

Uft 

Uft 

ufti 

> 

0 

Bn» 

EXK 

■•"•ft. 

■lu 

ns 

min, 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 135Q 


1210WS  julR«4  0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EOlTlONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
FTAC,  USAF 

ASHFVILLF,  N.  C.  28*01 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB  50-52,54-65 

STATION  NAME  YEARS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


APR 

MONTH 

0300-050C 

Hb'utts  l-.S'.'TT. 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


TEET^ 

>  10 

>  3 

>  5 

>  4 

B 

>  2 

>  l 

>34 

J 

SB 

>5  16 

>14 

>  0 

NO  CEILING 

21.6 

32.7 

32.7 

32.7 

33.3 

33.3 

1HE 

■w 

BWV. 

33.3 

PA1 

■mi 

> 

20000 

23.  J 

34.4 

34.4 

34.4 

1 HE 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35. C 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

> 

18000 

23.2 

34.6 

34.6 

34.6 

35.1 

|M 

ilfl 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.2 

> 

16000 

23.6 

35.0 

35.0 

35.0 

mvw 

EH 

ESE 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

> 

14000 

23.7 

3573 

35.3 

35.3 

35.9 

3579 

3579 

■mi 

«3A.] 

man 

> 

12000 

25.  0 

37.9 

37.9 

37.9 

38.4 

38.4 

38.4 

EEK 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

36.4 

38.4 

38.4 

> 

10000 

26.5 

40.4 

40.4 

40.4 

DRi 

DR* 

tmi 

K.m< 

UHi 

KTVTi 

Kin> 

kihi 

> 

9000 

28.3 

43.  3 

43.6 

43.6 

44.1 

> 

8000 

30.4 

46.9 

47.3 

4773 

47.8 

4771 

47.8 

IUE 

K HE 

lift. 

KUL 

Kin 

Kin 

KUE 

IIOI 

> 

7000 

32.2 

50.1 

50.5 

50.5 

51.0 

51.0 

51*0 

51.0 

51.0 

51.  C 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

> 

6000 

33. d 

51.8 

52.3 

52.4 

im, 

52.9 

3777 

i.M 

stem*] 

m%m*i 

LtMtl 

K2JEL 

■*"* 

53.0 

iTW’l 

> 

5000 

33. *5 

54.4 

54 

55.0 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

> 

4500 

34. e 

56.1 

56.7 

56.8 

IUE 

ftUE 

HR 

KUE 

Mill 

HIP 

KUE 

HIP 

HA1 

> 

4000 

38.  L 

61.2 

61.9 

61.9 

62.4 

vcv 

ESI 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

> 

3500 

40.6 

65.9 

66.5 

66«  t 

■Jg. 

RR 

nir 

nif 

ifA 

HA 

SUE 

QHJ 

67.3 

rmi 

> 

3000 

42. 4 

69.3 

70.1 

70.2 

EES 

RIRri 

BTftj 

EES 

EEK 

EHE 

7C.8 

70.9 

> 

2500 

44.4 

72.9 

74.0 

74.4 

KAZE 

KUE 

kue 

KHE 

U2E 

KABi, 

im<i 

■mi 

> 

2000 

46.4 

77. 31 

78.9 

79.5 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

> 

1800 

46.  7 

78.3 

79.9 

80.5 

*  zt 

81.2 

81.2 

81.3 

MTf*l 

m»i 

■  1PKTI 

> 

1500 

48.7 

81.4 

83.3 

83.9 

1™ 

84.5 

84.5 

84.6 

WTWi 

EES 

84.8 

> 

1200 

49.0 

83.9 

86.3 

87.2 

88.1 

mf1 

E7JE 

M-Lny 

KJJTI 

BljRI 

88.4 

88.4 

68.4| 

> 

1000 

49.2 

85.3 

88.1 

89.1 

ml w 

90.1 

KlirP 

EES 

BIB 

dm 

BIB 

BIB 

90.6 

90.6 

90.7 

> 

900 

49.4 

85.7 

89.0 

89.9 

91.0 

91.2 

BE 

Hji 

BIB 

reuc 

HIB 

KrT^ill 

> 

800 

49.6 

86.7 

90.4 

91.3 

92.4 

92.6 

93^1 

KEE 

EEKI 

EES 

> 

700 

49.9 

87.6 

91.6 

92.9 

|mi 

EIBj 

K7W 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

> 

600 

49.9 

88.4 

92.4 

93.8 

kZK 

E EE 

EES 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

> 

500 

49.9 

89.0 

93.3 

94.9 

|M| 

rjjie 

mm*] 

ha; 

KUE 

97.3 

47.4 

EUE 

KUC1 

k usa 

> 

400 

50.0 

89.2 

93.9 

95.5 

BE 

EES 

198. 4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5! 

> 

300 

50.0 

89.4 

94.1 

95.9 

97.1 

UQ 

KITA 

98.4 

KEEE! 

E-IK>1 

KIBJ 

49.1 

99.1 

Km 

> 

200 

50.0 

89.4 

94.1 

95.9 

97.2 

Kin 

gng 

98.6 

EES 

99.3 

99.3 

> 

100 

50.0 

89.5 

94.1 

95.9 

97.6 

J*  ' 

98.7 

99.3 

Kim 

KIR! 

KIKj 

KUE 

fcLHJ 

> 

0 

50.0 

89.5 

94.1 

95.9 

97.6 

itf 

g£?-W* 

98.8 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


135Q 


OATA  PKfCfSSING  OIvtSICN 
t  TAC,  USAF 

AGHi.VII.M-,  N.  C.  2  8801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206  OKINAWA  KYUKVU  IS/NAHA  AP 

STA'ON  S  T  A  T  ION  NAME 


80-82,84-6 

•  EARS 


A  ?  .< 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  1200-1400 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES' 

CEILING 


'FEET'  ‘ 

. 

' 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

r’ 1 2 

>114 

>  1 

;  >  3  4 

i  >  5  8 

1 

>12 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

NO  CEILING 

>3.8 

26.1 

26. 2[  26.2 

26.  3 

26.3 

26.3 

2677] 

26.  3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

26.3 

^6.3 

> 

20000 

,>9.6 

33.0 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.31 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

> 

18000 

2  9.  -J 

33.  3 

3  3.6 

3  3.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

I  3  3.6 

> 

16000 

10.  1 

3  3.o 

33.8 

33.8 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9, 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

73.9 

> 

uooo 

31.3 

35.4 

38.6 

75.6 

35. r  35.7 

35.7 

35.7 

3577 

35.7 

35.7 

35.7 

f357T 

35.7 

35.7 

35.7 

> 

12000 

33.  3 

38.4 

38. 6i 

78.6 

38.7 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38-8 

38.8 

38.8 

38.8 

36.8 

38.8 

38.6 

> 

10000 

<5.1 

41.9 

42.1 

4  2.1 

42.1 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

> 

9000 

38.3 

44.7 

44.9 

45.0' 

45.1 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

> 

8000 

Al.fi 

4  8.8! 

49.0 

49.2 

49.3 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.8 

> 

7000 

44.  1 

52.3! 

52.7 

52.9 

53. 6 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.  t 

> 

6000 

TT5T2 

5  3.6 

•  84.1 

54721 

34.1 

1  54.$ 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

“54751 

“54751 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

> 

5000 

47.1 

55.9' 

56.4 

56.5 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

> 

4500 

49.  3 

58.5] 

(  69.1 

59.3 

59.3 

i  59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

89.6 

59.6 

59.6 

> 

4000  ; 

32.4 

62.3 

62.9 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.  i 

> 

3500  i 

85.d 

65.3] 

"  65.9 

66.1 

66.1 

66. 4l 

66.4 

”6674] 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66  •  4 

> 

3000  ; 

87.2 

68.4 

69.0 

69.2 

1  69.3 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

> 

2500 

1‘jfi.  2 

74.0 

74.7 

74.8 

(7479 

~75TT 

75.2 

7$  .  ? 

75.7 

75.5 

75.2 

"75.2 

75.2 

75.  2 

7572 

7572 

> 

2000 

6  5.9 

79.3 

80.0 

80.3 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80. 7 

80.7] 

80.7 

o 

80.7 

> 

1800 

o?*  1 

81.6 

«1.7 

82.0 

~82.fi 

~S273 

82.4 

”4274 

82.4 

82.4 

82.4 

82 . 4 

8274 

82.4 

82.4 

82.4 

> 

1500  ; 

o9*  o 

84.8 

85.6 

86.0 

86.  1 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.  7 

86.7 

86.7 

> 

1200 

71.7 

8  7.8 

88.7 

89.2 

89,3 

89.6 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

> 

1000 

73.4 

90.4 

91.3 

91.9 

92.2 

92.4 

92.7 

9  2.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

> 

900 

73.6 

90.9: 

81.9 

92.5 

93.0 

93.2 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.91 

93.9 

;  > 

800 

74.1 

92.1 

93.1 

93.8 

94.4 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

,  > 

700 

74.  1 

92.1 

9  3.3 

94.2 

95.0 

95.2 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

’  > 

600 

74.  S, 

92.9 

94.3 

95.3 

96.2 

96. 4( 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

> 

500 

T4.4 

93.2 

94.7 

95.8 

96,7 

96. 91 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

96.5 

“9476 

98.6 

98.61 

“9476 

> 

400 

74.4 

93.3 

94.7 

95.9 

96.9 

97.2 

98.1! 

98.5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

> 

300 

74.4 

93.4 

94.9 

96.1 

97.1 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

“9974! 

99.4 

> 

I  ~ 

200  , 

74.4 

93.4 

94.9 

96.1 

97.1 

97.4 

9  8.5! 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

> 

100 

74.4 

93.4 

94.9 

96.1 

97.1 

97.4 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

1ToC7c 

1  - 

0 

74.4 

,93.41 

94.9 

96.1 

97.1 

97.4 

98.5 

99.0| 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ L JSH 


12  10WS  ^ORM  O-U-5  (OL  -  I)  PREVIOUS  editions  of  this  form  ape  obsolete 


J 


DATA  PROCESSING  DIVISION 

•tac,  usaf  ceiling  versus  visibility 

ASHLVILLE,  N.  C.  2  8801 

43206  OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  AE  50-52.54-64  APR 

S  T  A~  ON  S  T  A  T  i  O  N  SAME  YEARS  VC'.'” 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  15CC-17UC 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES' 


CEILING 

F EE T ' 

;  to 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

- 2  ; 

>1  1  2 

>114 

1  —  ' 

>  3  4 

8 

>  :  2 

>5  1< 

>  ’  J 

3  0 

nC  C 

:  E  l  L  1 N  G 

■*  hTr 

27.6  27. 7  27.7 

27.  7 

27.7 

>7.7' 

27.7! 

27.7 

21.1 

27.7 

77.  T 

1  27.7 

27.7 

77.7 

>7.7 

> 

20000 

'0.4; 

34.4 

34. 7i 

14.  7 

34.7 

34.7 

34. 7| 

34  .J 

34.7 

34. 71 

34.7 

34.7 

34.  7 

34.7 

34.7 

34.7 

> 

18000 

r  31.  3 

“  34.9 

35.3) 

r  35.3 

35.3 

35.3 

35.3| 

35.3) 

35.3 

1  35.3 

35. 31 

35.3 

’35.3' 

35.3 

|  35.3 

35.3 

> 

16000 

31.9 

35.6 

3  5.9) 

35.9 

35.9 

35.9 

36.0 

36.  O! 

36.  C 

3o.O 

;  °i 

36.0 

36.0 

36.0 

,  36. C 

36.0 

> 

14000 

33.6, 

37. 8T  '8.1 

38.1 

38.1 

38.1 

3  b.  2 

r  38.7 

38-2 

1  36.2' 

!  38.2 

t  38.2 

35.7 

38*2 

;  38.2 

38.7 

> 

12  COO 

• 

4C  .  4| 

40.8] 

40.8 

40. 8| 

40.8 

40.9 

40. p 

40. 9| 

40.9 

40.9 

L40r?J 

40. 9| 

40.9 

1  40.9 

40.9 

> 

10000 

37  79 

5  3.6 

4470 

44.01 

44. C 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.21 

44.2 

44.2! 

44.2 

44.  t 

44.2 

> 

9000 

40. q 

46.41 

46.7 

46.7 

46  •  T 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0! 

47.0' 

47.01 

47.0 

47.0 

47. C 

> 

8QQC 

42.4 

t  so. r 

50.6 

P^oTt1 

f  5077 

50.  el 

50.9) 

50.9 

50.9 

5G.9 

50  79) 

[  50.9 

50.9 

70.9 

“59. 9’ 

40.5 

> 

700C 

44.7 

53.2 

53. el 

53.8) 

53. 9| 

54.0 

54.1 

54. 1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.  1 

> 

6000 

*  A 6. "2 

1  54.3 

55.4 

55.4 

55.5 

55.6 

55.7 

55. 71 

55.7 

55.7 

55. 7 

55.7 

55.7 

“55  ."7 

5  5 . 7 

55.7 

> 

5000 

AT.  51 

56.1 

56.71 

56. 7j 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0) 

57.0 

57.0 

”-0| 

57.0 

57. 0j 

!  5  7.  C 

> 

4500 

49.9 

58.8 

f  69'.  51 

59. 5 

75976) 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

759.8 

59. el 

59.7 

>59.8' 

59.8 

> 

4000 

53.5) 

63.3 

63.9 

63.9 

64.0 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.7 

> 

3500 

55.6)  65.9 

66.6 

66 . 6 

1  6677 

66.9 

“eTTo 

67.0 

6770 

67 .0 

67.0 

6  7.0 

67. 0! 

67.0 

67. 0! 

677  0 

> 

3000 

57.9 

68.7) 

69.3 

69.3 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.  7 

> 

2500 

61.81  73.6 

74.3 

74.4 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

m,.T 

74.7 

74.7 

74.7 

“74.7 

> 

2000 

45.6 

78. 3| 

79.1 

79.3 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7; 

79.7 

79.  7 

Ihl 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

> 

1800 

'  7.T 

80.2 

;  8i.o 

81.3 

81.5 

81.6 

81.7 

“5177 

81.7] 

“TT771 

81771 

81.71 

8  1.7 

87. T 

“8T77 

“0T77 

> 

1500 

69.4 

83. 8i 

84. 7 

85.2 

85.6 

85.  7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

> 

1200 

71.  3 

87.1 

88.2 

88.8 

89.2| 

89.3 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89. 71 

89.7 

“8977 

89.7 

89.7 

> 

1000 

72.7 

89.5 

90.8 

91.6 

92.1 

92.4 

92.6, 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

|  92.9 

> 

900 

72.9 

90.4 

91.9 

92.7 

93.3 

93.5 

9  3.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.  1 

94.  1 

94.1 

94.  1 

> 

800 

7  3.  1 

91.7 

93.2 

94.3 

95.2 

95.4 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

q6*l 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

> 

700 

73.  L 

92.1 

93.6 

94.7 

95.6 

95.8 

96.3 

96.4 

96.4] 

96.7 

96.7 

96.71 

96.7 

96.7 

9677 

96.7 

> 

600 

73.  1 

92.7 

94.2 

95.5 

96.6 

96.8 

97.4 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98. 1 

98.2 

> 

500 

73.2 

9370* 

9477 

96.  1 

9?. 3 

97.6 

98.1 

98.7 

9  8.  71 

99.1 

99.1) 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

> 

400 

73.2 

93.1 

94.8 

96.2 

i  97.4 

97.6 

98.2 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

> 

300 

73.  1 

“937Y 

95.0 

96.5 

f  97.7 

97.9 

98. 7| 

99.2 

9  977 

99.6 

95.6 

99.6 

^9977 

99.7 

“9977 

“7776 

> 

200 

7  3.  J 

93.3 

95.0 

96.61  97.9 

98.1 

98.81 

99.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

> 

100 

^“7T71 

93  73' 

95.0 

|96.6 

r  9779 

98.1 

9  8.8) 

99.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9! 

99.9 

99.9 

IToC.C 

> 

0 

73.  3 

93.3 

95.0 

96.61  97.9 

9.8.1 

9  8.8 

99.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9700.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ _ __ _ LjJjD 


1210WS  0*14-5  (OL  -  1)  previous  editions  of  this  form  are  obsolete 


<OCrSSING  DIVISION 
JSAF 

_Ltl.  N.  C.  28801 

OKINAMA  SVUKYU  I  S/NAHA  Afc  80-52,  54-65  APk 

'station  NA5AE.  ~  YEARS  MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  1800- >000 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES' 

CEILING  _ 


FEET' 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>112 

>114 

>  1 

>34 

>  1  2 

>5  16 

‘>14 

>  0 

NO  < 

ieilino 

25. <1 

29.4 

29.6 

29.9 

29.9 

29.9 

30.1 

30.1 

30.  1 

30.1 

3C.1 

30.1 

3C.1 

30.1 

30.1 

> 

20000 

•10.6 

35.7 

36.0 

36.2 

36.3 

36.3 

B 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

|  36.4 

> 

18000 

31.3 

36.1 

3fe  •  4 

>6.7 

mam 

KM: 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.91 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

16000 

H.  I 

36.6 

36.9 

37.1 

BE! 

BE 

mtf 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.  3 

> 

14000 

J  3  .  O’ 

36.0 

38.3 

38.5 

mimi 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38. 7 

38.7 

38.  7 

> 

12000 

36.  1 

41.8 

42.1 

42.4 

iSE 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

> 

10000 

3<T.2 

45.9 

46  741 

46.7 

46.7 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

> 

9000 

40.7' 

48.0 

48.5 

HZE 

48. 9 

48.9 

■vH»i 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49. C 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

> 

8000 

63. T  52.4 

53.1 

HKl 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.T 

53.6 

> 

7000 

66.  3i 

56.3 

57.3 

BE 

BE 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

> 

6000 

66.41 

57.  0 

57.9 

58.  3 

58.4 

58.5’ 

5B.5 

58.5' 

58.5 

$8.5 

5875 

5875 

^5875 

~5575 

58  •  5 

> 

5000 

47.7 

59.0 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

6C  •  6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

> 

4500 

49.2! 

61. Oi 

62.0 

62.4 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.71 

62.  T 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

> 

4000 

•  2 

64.4 

65.5 

65.9 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

> 

53. 7j 

67.5 

GQ1 

6973 

65.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

> 

3000 

85.81 

170. 5 

1 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

> 

2500 

88.4 

rrj.9 

■HU 

■HU 

■Hli 

■HE 

■HE 

75.  9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

T579 

75.9 

75.9 

75.9 

> 

2000 

60.4 

77.1 

78.4 

79.0 

79.3 

79.4 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

> 

1800 

6i.  i 

"78.8 

80.1 

80.8 

r  8172 

TT7I 

81.61 

81  .6 

81.6 

81.6 

81.6 

"8176 

81.6 

81.6 

¥1.6 

8  1  •  6  j 

> 

1500 

63.  1 

81.8 

8  3.4 

84.1 

84.6 

84.7 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3j 

> 

1200 

64.2 

84.6 

E||rj 

88.2 

88.4 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

T973| 

> 

1000 

65.5 

87.1 

■mi 

HR) 

BE 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

> 

900 

65.6 

87.6 

90.0 

91.6 

K>Bi 

93.6 

3.7 

93.7 

94.1 

94.1 

"54.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

800 

1  6>6»  0 

88.9 

91.3 

9  3.0 

■uUSu 

95.2 

95.3 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

1  > 

700 

66.  1 

89.4 

92.1 

93.9 

94.7 

iai 

96.4 

96.5 

96.5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97. Ol 

> 

600 

66.2 

90.1 

93.0 

94.8 

95.9 

97.5 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

> 

500 

66.2 

ETOC’ 

96.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

<7877 

9177 

98.7 

98.8 

98. 81 

1  > 

400 

66.2 

K£Z£ 

Mimi 

97.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

300 

66.2 

[  90.6 

93.6 

95.4 

HW: 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99. 

W.7 

^T.T 

> 

200 

66.2 

90.6 

93.6 

95.5 

BE 

ESC 

BE 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

> 

100 

66.2 

90.6 

wse 

US'. 

97.4 

fci-A* 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

10C.0 

> 

0 

66.2 

90.6 

BE 

97.4 

BE 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1C0.0 

LETE 


TOTAL  NUMBER  OF 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
MAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  26801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


*  2206 

ST  A  T'ON 


OKINAWA  RVUKVU  l  S/NAHA  AB 

5'AT  l  ON  NAME 


50-52,54-66 


FEET' 

>  10 

>  6 

_ j. 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

■  NO  CEILING 

25.5 

35.0; 

35.7 

36.0 

36.1 

36.1 

> 

20000 

27.6 

37.7 

36.4 

38.7 

38.7 

38.7 

> 

18000 

27.6 

37.7 

38.4 

38.7 

38 . 7' 

38.7 

> 

16000 

27.8 

37.9 

38.5 

16.8 

38.9 

38.9 

> 

14000 

29. 0 

39.  Cl 

39.7 

40. 0J 

40.1 

40.1 

> 

12000 

31.6 

41.3 

41.9 

42.2 

42. 3i 

42.3 

> 

10000 

33.9 

45.0 

45.7 

46.2 

46.3' 

46.3 

> 

9000 

35.1 

47.5 

48.3 

48.8 

49.0 

49.0 

> 

8000 

'f.6 

51.3 

52.3 

527Sf 

53.0 

~5"370 

> 

7000 

38.  J 

53.6 

54.6 

55.1 

55.3 

55.3 

> 

6000 

39.7 

“54.71 

55L7 

56*2 

56  •  4 

46*4 

> 

5000  . 

41.0 

57.5 

68.6 

59.2 

59.4 

59.4 

> 

4500 

42.1 

59.4 

60.7 

61.3 

61.6 

61.6 

> 

4000  j 

44.2 

62.7 

64.0 

64.7 

64.9 

64.9 

> 

3500  I 

46.  1 

65.6 

67.0 

67.7 

67.9 

67.9 

> 

3000  , 

47.6 

68.7 

70.1 

70.7 

71.0 

71.0 

74.1  74.9 

78.6  79.4 

80.6  81.5 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 


36.2  36. 
39.0  39. 
39.0  39. 

39.1  39. 
40.3'  40. 

42.5  42. 

46.5  46. 

49.2  49. 

■yr.f'53. 

55.6  55. 

56.?!  $6. 

59.6  59. 
61. B  61. 

65.1  65 . 

68 . 1  ~6fTi 

71.2  71. 

75.3  75. 
79.9  79. 


2100-2300 


>114 

>  ! 

>34 

>58 

>  1  2 

>5  16 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39. C 

39.0 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

4  0.1 

40.3 

40.3 

“40L1 

40.3 

^073 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

56.7 

“56.7 

56.7 

56.7 

56*7 

56  •  7 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

68.  l] 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

86.1 

86.  1 

86.1 

86.1 

86.  1 

86.1 

— 

900 

54 

800 

54 

700 

64 

600 

54 

500 

54 

400 

64 

300 

“T4 

200 

54 

100 

64 

0 

64 

98. 3| 

98.31 

98. 31  9?  .41 


6  55.6  55.6 


61.9  61.9 


4  75.4  75.4 
0  80.0  60. G 


1  90.1  90.1  90.1  90.1  90.2  90.2 
3  92.3  92.3  92.3  92.4  92.4  92.4 
0  94.0  94.0  94.0"94TT  94.1  94.1 
5  95.5  95.5  95.5  95.6  95.6  95.6 

7  96.7  96.7  96.7  96.7  96.8  96. 8: 

8  97.8  97.8  97.8  97.9  97.9  97.9 
7  96. 7  98.7  96.798.7  98.8  99.81 
3  99.3  99.3  99.3  99.4  99.5  99.5 


99.2|  99. 5|  99.6|  99.9  99.9  99.9  99.9  99.9100.0100.0 
99.9  99.9  59.9  99.9  99 .9  100. 0 100. 0 
99.51  99.61  99.9  99.9  99.9  99.9  99.9100.0100.0 


90.1 

92.2 


93.9 
95.31  95.3 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  _ 


0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


mows 


OAT  A  PRGC 
ETAC»  USA 
ASHEVILLE 

42?06 

S  T  A  *  ON 


39.3  39.3  39.3  39.3  39.3  39.3  39.3  39.3  39.5 
39.7  39.7  39.7  39.7  39.7  39.7  39.7  39.7  39.9 


90.9|  40.9]  40.91  40.9|  40.91  40.9 
43.4 


T®1  KT»KJ  KX*F 


o5.4^  65.4  65.6]  65.7  65.7 


6 

7 


■TiHg 


■  ternz&MO  KU£  I 

£  P  a  eBE 


92.2  93.1  93 


:Bg 


98.0  98 


62.4  62.4 


65.7 


70.4  70.6 


iMiyimu&iuuufiiiiffiii&iufii 

!KZB!KSjEZS]Em]EZS]iZS]KZSjEmjiIS 


81.0  81.0  81.0  81.0  81.0  81.0  81.0  Sl.l 


tnici 


98.0 

98.1 

98. 2|  98.2  98.2 

98.21 

KLKJI 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.1 

99.2 

99.3|  99.3|  99.3 

99.4 

IVIV  IVIV  IVIV  IVIV  IVIV 


OCES 

SAF 

LE, 


S 


VI 


PATA  PROCESSING  OIVISICN 
t  T  AC «  l)S AF 

ASHrVlLLE,  N.  C.  2P801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206  OKINAWA  RYUKYU  IS/NAhA  A8  49-52,54-65 

STAY  ON  STATION  NAME  YEARS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HAY 

MONTH 

0600-080C 

TSuRS  u.S.T., 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING  _ : _ ___ 


FEET' 

>  10 

>  6 

>  5 

>  A 

>  3 

>2  1  2 

>  2 

>1  I  2 

>114 

>  1 

IV 

co 

4. 

>5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

NO 

FILING 

19.  1 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8  21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21. "8 

2T.8 

21.8 

> 

20000 

26. 71 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

3C.6 

3C.6 

3C.6 

30.6 

30.6 

30. 6 

30.6 

> 

18000 

27.2 

31.1 

31.1 

11.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

317T 

31.1 

31.1 

31.1 

> 

16000 

27.41 

31.  4i 

31.41 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4' 

31.4 

31.4 

> 

14000 

29.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

> 

12000 

32.1 

36.^ 

36.4 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

BE 

fue 

36.6 

K7W3 

36.6 

36.6 

36.6 

> 

10000 

37.2 

41.0 

43.1 

43.2 

43.2 

4  3 .21 

43.2 

tm 

Kin. 

43.3 

KUEJ 

> 

9000 

40.  a 

47.5 

47.6 

47.7] 

47.7 

47.7 

47.7 

KUIii 

Elff 

■C’iS 

47.8 

47.8 

47.8 

> 

8000 

44. i! 

52.3 

52.5 

52.6 

5277 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

5277 

52.7 

52.7 

EHU 

> 

7000 

47.9 

56.6 

156.9 
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94.8 

96.5 

97.4 

97.6 

98.4 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.9 

9979 

•59.9 

r<3c7TF 

> 

0 

86.6 

93.2 

94.8 

96.5 

97.4 

97.6 

98.4 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS _  144Q 


12  10WS 


0-14-5  (OL  •  1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE. 


PATA  PROCESSING  DIVISION 
t  T  AC •  U  j AF 

ASMEVlLLFt  N •  C.  2*!A0i 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42  >06  OKINAWA  RYUKYU  _I  S/NAHA  AH 

“  5T  ~  CN  "  ~  S-ATio'l  NAME  " 


49-52  » 5 4— 6‘> 


J  UN 

VOS  T  H 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


C600-080C 

MO..PS  L.S.  T. 


VISIBILITY  STATUTE  MILES' 

CEILING  _ 


FEET  ' 

>  10 

>  6 

>5  >4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

—  • 1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

IV 

Ui 

o-. 

>  1  4 

■  >  0 

sc 

:fu  no 

21.5 

2  '  .  6 

23.5 

i  ?3. 5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

> 

roooo 

36.3 

40.3 

40.3 

j  40.3 

40.3 

1  40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

> 

18000 

T6.4 

40.4 

40.5 

|  40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

4C.5 

40.5 

40.5 

4C.5 

4C  .  5 

r  40.8 

> 

160CC 

n..< 

41.2 

41.3 

j  41.3!  41.3 

i  41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

> 

M000 

>8.2 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

i  42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

- 

12000 

41.  7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.  7 

> 

10000 

47.4 

53.6 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

> 

9000 

49.  n 

56  •  6 

56.7 

i  56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

> 

8000 

53.5 

61.4 

61.6 

61.7 

1  61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

6 1. 8 

- 

7CGC 

96.  1 

65.0 

65.2 

65.3 

!  65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

6000 

56.91  66.0! 

66.2 

1  6673i 

i  66 •  5 

66.5 

66  •  $j 

66. 5| 

66«5 

66.5 

66.5 

66.5 

66  •  5 

66751 

66*5 

66.5 

5000 

6  7.  fti 

1  67.8 

68.3 

68.41 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

> 

4500 

68. 6 

I  69.0: 

69.4 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

?0.l 

7o.  1 

70.1 

^70.1 

70.  1 

> 

4000 

69.2 

|  69.8 

70.3 

70.7 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

> 

3500 

60.9 

f  71. 7 

72.2 

72.6 

73.0 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73. 3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

> 

3000 

61.9 

I  73. 3 

73.8 

74.2 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

> 

2500 

63.8 

|  75.7 

76.3 

76.7 

77.1 

^7772 

77. 3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

“7774 

77741 

“7774 

77.4 

> 

2000 

66.4 

!  78.6 

79.2 

79.7 

80.0 

80.2 

80.3 

00.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.8 

> 

1800 

66. S 

79.8 

80. T 

81.1 

81.5 

81.7 

81.9 

81.9 

81.91 

82.0 

82.0 

82.0 

82-0 

82.0 

82.0 

82.0 

> 

1500 

69.  1 

8  3.5 

84.7 

85.1 

85.9 

86.2 

86.4 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

»6.9 

86.9 

> 

1200 

70.  1 

i  85.3 

86.7 

87.  3 

88.3 

88.5 

89.0 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

29.6 

> 

1000 

71.1 

86.9 

88.5: 

89.2| 

90.2 

90.6 

91.3) 

91.7 

91.7 

92.0 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

> 

900 

71.5 

87.6 

89.2 

89. 9, 

90.9 

91.3 

92.0 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

9278 

> 

800 

12.  > 

89.0 

50.8 

91.7 

92.8 

9  3.2 

94.0 

94.5 

94.5 

95.0 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

> 

700 

72.6 

89.6 

91.5 

!  2  •  4 

93.7 

94.2 

95.0 

95.6 

95.6 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  3 

> 

600 

73.0 

90.1 

92.1 

93.3 

2H 

95.3 

96.3 

96.9 

96.9 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

> 

500 

73.  3 

90.8 

92.8 

94.1 

95.5 

96.11 

97.  O 

97.8 

97.8 

98.6 

98.8 

“  98.8 

8879 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

400 

73.4 

91.3 

93.3 

94.5 

95.9 

96.5 

97.4 

98.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

300 

^T.4 

91.3 

43.3 

94.6' 

46.0 

“9675 

97.5 

98.3 

98.3 

99.2 

99.5 

-  99.5 

79.  7 

99.  71 

99.7 

“9977 

> 

200 

73.4 

91.3 

93.3 

94.6 

96.0 

96.6 

97.5 

98.3 

98.3 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

> 

100 

73.4 

91.3 

93.3 

94. T 

46.0 

96. 1 

97.6 

98.4 

98.4 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9! 

100. 0 

100. C 

> 

0 

73.4) 

91.3 

93.3 

94.7 

9.  .0 

96.7 

97.6) 

98.4 

98.4 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

1C0.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 


1210WS  /°R6M4  0-14-5  (OL  -  1)  previous  editions  op  this  form  are  obsolete 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
t  T AC ,  USAF 

ASH! VIlLE,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  ?  206 

"  "S  ;  4  '  OS 


OKINAWA  RYUKYU  1S/NAHA  AB  49-52,54-66 

S  T  A  7  1  ON  NAME 


>  ear's  ' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  0900-1  IOC 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  ”  s  ~ 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 

CEILING 

.  - -  .  ....  . - •  - - J - 1 - 1 - 


>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>  1  1  2 

>114 

1  -  1 

1  33  J 

>58 

j  >  1  2 

(>5  16 

>  1  4 

>  0 

NCCE'l  ING 

20.  1 

21.3 

21.3 

21.3 

2I.3 

21.3 

21.3 

21.3 

f  21.3 

21.3 

|  21.3 

21.3 

[21.3  ?r.3 

717  3 

1  ?171 

> 

20000 

39.7 

42.1 

42.1 

42.1 

KWH 

42.1 

42.1 

cm 

E  I 

cm 

42.1 

42.1 

> 

18000 

40.  1 

;  42 .51  4  2.5 

42.5 

SSIE 

me 

ICHB 

DIE 

HI 

Eg  .1 

ElS 

Era 

42.5 

|  42.5 

> 

16000 

40.6 

4  3.2 

43.2 

43.2 

Effl 

Kxtti 

EuE 

EzKl 

43.2 

|  43.2 

> 

14000 

42.4 

45.2 

4*5. 3 

45.3 

KVA1 

Evn: 

Ell M 

Evil] 

r45.3: 45.3 

> 

12000 

4  5.  3 

4fi.5 

48.5 

48.5 

Efcifa 

48.6 

48.6 

> 

10000 

6l.0f  54.9 

55.1 

55.1 

55. 1 

55.1 

Hit 

mm 

55.2 

man 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

> 

9000 

43.  1 

1  57.2 

57.3! 

57.4 

57.4 

57.4 

ESC 

1  57.5 

\  57.5 

57.5 

|  57.5 

\  57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

> 

8000 

>6.  6 

1  61.0 

1  61.2 

61.3 

61.31  61.3] 

KUL 

B3  Ijfc] 

D(U 

KIVU 

I.1R1 

"6T75 

61.5 

> 

7000 

6fi.  i 

i  6  3.8, 

64.0 

64.0 

64. 2 

64.2 

1^*2 

64.3 

64.  3 

> 

6000 

59. 3 

64  .  <3 

65.1 

65.1 

■  VT* 

65.3 

sr-w*. 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

> 

5 000 

59.9 

66.^ 

1  66.9 

67.0 

67. ^ 

Wnt 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.  3 

> 

4500 

60.  5l 

67.5 

68.0 

68.  3 

oo»^ 

mumi 

68.7 

68. 7 

KliBi 

imi 

man 

68.7 

68.7 

68.7 

7nr.7 

> 

4000 

bi'4 

69.7 

70.2 

70.7 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

> 

62.8 

70.71 

!■  71.3 

71.7 

7270 

72.0 

mtm 

72.2 

72.2 

72.2 

72. 21 

72.2 

727? 

72.2 

727? 

72.2 

> 

3000 

63.9 

71.71 

72.3 

72.8 

73.1 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

> 

2500 

44.7 

73.3 

73.9 

74.5 

74.8 

74.8 

75.1 

75.3 

U21i 

man 

man 

75.3 

75.3 

75.  3 

> 

2000 

67.9 

77. 4l 

78.1 

78.9 

79. a 

r*2 

79.5 

79.7 

[  79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

> 

1800 

69.8 

Ta .  5 

79.2 

80.1 

80. A 

80.8 

81.0 

giro 

E22S!] 

81.1 

titt 

81.2 

81.2 

51.2 

"5177 

> 

1500 

72.0 

82.5 

n  3. 6 

84. 7i 

85.0 

85.5 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86. C 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

> 

1200 

73.3 

85.4 

86  •  6 

87.8 

1-iiv: 

88.5 

89.2 

89.8 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

man 

"90.2 

9072 

£ 

1000 

75.  1 

87.4 

88.7 

90.1 

90.8 

91.7 

92.5 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

1 

93.1 

93.1 

> 

900 

75.6 

88.0 

89.2 

90.6 

■■1  T> 

91.4 

Km- 

gin] 

khd 

DK 

tm: 

KHG 

man 

93.6 

93.6 

800 

76.  u 

89.1 

90.4 

91.9 

92.6 

KTti 

EZ1E 

EZS 

ESl 

EEzE 

95.2 

95.2 

95.2 

> 

700 

76.5 

90.0 

91.4 

93.0 

94.2 

95.1 

96.1 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

> 

600 

76«  n 

90.2 

91.8 

93.5 

■luL 

95.0 

96.0 

97.1 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.6 

> 

500 

76.  a 

90.6 

62.2 

94.0 

sm 

KiiK 

96.8 

98.1 

"9F7T 

98.5 

98.6 

98.6 

99.0! 

K£H>] 

99.0 

"9970 

> 

400 

76.9 

90.6 

92.2 

°4.  1 

E 

97.1 

98.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

> 

300 

76.9 

90.6 

92.2 

94.1 

BMC 

95.7 

Kin 

EJC 

KIPP 

99.1 

E1W 

99.7 

99.9 

99.9 

> 

200 

76.9 

90.6 

92.2 

94.  1 

Mp 

95.7 

mm 

98.3 

98. 4| 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

> 

100 

76.4 

90.6 

92.2 

94.  1 

95.6 

95. 7! 

97.  ii 

98.3 

98.41 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

9977 

9979 

^9979 

> 

0 

76.9 

90.6 

92.2 

:  94.1 

95.6 

95.7 

97.1 

98.  3| 

98.4 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

|  99.91100.0 

TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ ,  _144Q 


I210WS 


OHM 


0-14-S  (OL  -  1)  PREVIOUS  EOTIONS  OF  THIS  FORM  APE  OBSOLETE 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
i TAC,  USAF 

ASHlVULE,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  Ab 

ST  A  •'"os  ...  -  STATION  NAME 


49-52,54-65 

YEARS 


JUN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  1500-1700 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING  _ _ _  _ 


r 

E  E  T 

£  10 

£  6 

£  5 

£  4 

>  3 

>212 

>  2 

-  ‘ 

>  1  1  2 

>114 

>  1 

>34 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

s  C 

f  ,Kr. 

16.5 

19.  H 

19.(3 

t9 . 8 

19.8 

T9 . 8 

19.8 

19.  P 

"  19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

1978 

19.8 

19.8 

L97a 

£ 

?occo 

17.  H 

39.9 

39.9 

19.9 

39.9 

39. q 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

> 

1 8000 

’8.0 

40.0 

40.01  4G.0 

40.0 

40. d 

40. O 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

£ 

fftOCC 

?  8  •  r 

40.7 

4C.7 

4C.7 

40.7 

40. 7j 

4C.7 

40.7 

40.7 

40.7 

4C.7 

40.7 

40.7 

4C  •  7 

40.7 

40.7 

> 

14000 

4  1.7 

43.8 

43.81  43.8  43.8 

4  3.8 

43.8 

“4778 

4378 

43.(5 

43.8 

43.8 

43.8 

TtT7S 

77.8 

43.8 

£ 

TOCO 

45.  7 

48.1 

48.31 

48.1 

48.3 

48.31 

48.1 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

:  oocr. 

">1.5 

54.7 

54.  S 

54 . 8 

54.3 

54.4 

54. q 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

“55.9 

54.9 

54.9 

54.9 

“55.9 

9QCC 

5.2 

47.9 

58.1 

58.2 

58.3 

58.1 

58.3 

58*3 

58.3 

58.3 

58.3 

56.  3 

58.3 

58.  3 

58.3 

58.3 

.» 

f)0CC 

56.  7 

6  1 . 2 

61.31  61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

fcl.6 

61.6 

5X75 

61.5 

61.6 

“5X76 

61*6 

“6X76 

’CO*. 

59.  L 

64.7 

64.9 

65.1 

65.3 

65.31 

*1-1 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

> 

>3.4 

65. 3i  65.5  65.7 

6579  6*>.9 

6  5  •  9 

“5577 

66.0 

65.01 

66.0 

66.  Ol 

66  •  C 

66  •  0 

“66.0 

66  •  0 

> 

5000 

66 

66.6 

66.9 

67  •  2] 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

> 

4500 

fed. 6 

67.2*  67.6 

6  779 

68.1 

68.2 

68.2 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.7 

68.5 

6877 

68  73 

687  3 

£ 

4000 

t2  • 

69.31 

69.8 

70.2 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

7C.6 

7C.6 

70.6 

> 

63.5 

7o.3 

7078 

7171 

7175 

7l  .9 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

7 1  «6 

^rr.6 

“7X75 

7X75 

7X.6 

> 

3000 

64.6 

71 .8| 

72.3 

72.7] 

72. q 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

> 

66.1 

74 .2 

7479 

75. < 

“7570 

75.8 

76.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.01 

“7570 

76.0 

76.0 

7575 

> 

2000 

i  **'2 

78.0 

79.7 

80.1 

80.5 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

> 

1800 

71.  a 

Si. 2 

82.1 

87751 

“8779 

83. L 

83.3 

83.8 

83.5 

8  3  •  5 

83.5 

8  3.5 

83.5 

83.5 

83.5 

03.5 

> 

1500 

73.  d 

85. C 

86.3 

£6.7 

87.2 

87.4 

87.7 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

> 

1200 

74.  7 

86.7 

88.0 

08. a 

89.2 

89.4 

90.0 

90.4 

90.4 

90.5 

90.51 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

9075 

> 

1000 

75.9 

88.7 

90.2 

91.0 

91.6 

91.8 

92.6 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

> 

900 

76.  3 

89.2 

90.8 

91.6 

92.2 

92.4 

93.3 

93.9 

9379 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

947(5 

“94.0 

> 

800 

76.7 

89.9 

91.5 

92.4 

93.1 

93.3 

94. 4l 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

> 

700 

1  76.9 

90.5 

92.2 

93.1 

94.0 

94.3 

95.8 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

> 

600 

77.2 

90.8 

92.8 

94.0 

94. q 

95.3 

96.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

> 

500 

77.3 

91.2 

93.3 

94.6 

95.5 

95. q 

97.1 

98.2 

98.4 

98.8 

98.6 

98.8 

98.9 

“9975 

99.6 

99.1 

> 

400 

77.3 

91.2 

93.3 

94.7 

95.6 

96.0 

98.5 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

> 

300 

77.4 

91.3 

93.4 

94.7 

95.6 

96.0 

^774 

98.5 

98.6 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

9970 

99.9 

99.9 

> 

200 

77.4 

91.3 

93.4 

94.7 

95.6 

96.0 

97.4 

98.5 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100. C 

> 

100 

77.4 

91.3 

93.4 

17477 

95.6 

96.0 

97.4 

98.5 

98.8 

“9977 

99.4 

99. A 

99.8 

9979 

9979 

100. 0 

> 

0 

77.4 

91.3 

93.4 

94.7 

95.6 

96.0 

97.8 

98.5 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

1C0.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  _ _ _ 1440- 


1210WS  0-14-5  (0L  -  1)  PREVIOUS  EDITIONS  OP  this  form  are  obsolete 


DATA  P80CFSSING  DIVISION 
•  T AC  t  LSAF 

AShTVILLf  t  N.  C.  2  8801 


422C6 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  A8 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

49-52, 54-6:> 


JUN 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MON  T  M 

1800-2000 

ndusS  TTT7TT 


VISIBILITY  /STATUTE  MILES' 

CFILING 


FEET' 

>  10 

>  6  . 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>  1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

SC 

‘  E  '  l  'NO 

20.  1  21.3 

1.31  21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

tm 

21.3 

21.3 

21.3 

MR 

MR] 

IMRl 

21.3 

21.3 

± 

20000 

37. >3  40. »  40.8 

40.  a 

40.8  40.8 

40.8 

4C.8 

4C.8 

4C.8 

40.8 

40.6 

> 

1800C 

38.  ‘ 

41.5 

41.5 

41.5  41.5  41.5 

41.5 

i:mi 

eiki 

m 

mn-i 

raw 

41.5 

41.5 

1600C 

39. 1  42.1  42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

BP 

BH 

42.2 

42.2 

> 

•  4000 

*.1.7 

45.0 

45.1 

45.  1 

45. li  45.1 

45.1 

45.1 

45.  1 

45.1 

KRI 

45.1 

45.1 

£ 

12000 

*•6.3 

49.9 

40.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50. C 

50.0 

Bwi 

50.0 

50.0 

> 

10000 

SC.  d 

55.6  55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

> 

9000 

■4.2 

59.5 

69.9 

59.9  59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

> 

8000 

*9  6.6 1  62,6 

63.0 

63.1 

63.1 

TOT 

RK 

E7IT 

E7IV 

R7T 

■SRI 

RRI 

63.1 

63.1 

£ 

7000 

S8.  7  66.5 

66.9 

67.0 

67.0 

BZE 

E 

BS 

67.0 

67.0 

> 

6000 

68.57  67.4 

67  •  fi 

76  870 

6  8.0 

g-TJS. 

KT.W 

ra:w 

»1B' 

RTW 

raw 

raw 

6870 

68.0 

6fl  •  C 

> 

500C 

*1 

63.0 

69. 4| 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.  5 

> 

4500 

ftf.6 

70.2 

70.8 

7707? 

7707? 

RF'W. 

wi*r%L 

l/i|E 

■AK] 

"TOT? 

70.9 

> 

4000 

62.8 

73.5 

73.fi 

73.fi 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

> 

3500 

63.7 

74.2 

76771 

74.9 

74. S 

UK 

mm. 

tLTV 

mm.) 

mm a 

■Mi 

■Ml 

■m; 

74.9 

“74.9 

> 

3000 

64.2 

74.9 

75.4 

75.7 

75.7 

KSE 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.  7 

> 

2500 

"6573 

77.1 

77.7 

76.1 

78.1 

78  a 

76.1 

RLH. 

Km 

78.1 

78.1 

78.1 

78. r 

78.1 

78  a 

78.T 

> 

2000 

67.6 

80.2 

80.9 

81.5 

81.5 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

CO 

• 

pH 

00 

81.8 

> 

1800 

08  •  6 

81.9 

82.6 

~ 8377 

83.4 

83.5 

BEBi 

83.8 

in 

I2S 

K2ZL 

MR 

83.8 

83.8 

> 

1500 

70.5 

85.3 

86.3 

87.2 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

87.8 

CD 

00 

• 

o 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

> 

1200 

71.5 

87.2 

88.3 

89.4 

89.7 

89.7 

90.1 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

> 

1000 

72.6 

89.2 

90.3 

91.5 

91.7 

91.8 

92.3 

92.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

> 

900 

73.  1 

89.9 

91.3 

92.5 

92.8 

92.8 

93.4 

93.5 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

^9470 

94.0 

94.0 

> 

800 

73.7 

91.0 

92.3 

93.5 

94. Q 

94.  C 

94.9 

95.1 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

1  > 

700 

74.0 

91.9 

93.3 

94.7 

95.1 

95.3 

96.1 

96.3 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

!  > 

600 

74.  1 

92.2 

93.7 

95.2 

95.fi 

95.9 

96.7 

97.1 

97.2 

97.6 

97.8 

97.9 

98.0 

96.0 

98.0 

98.0 

;  > 

500 

74.4 

92.6 

94.2 

95.8 

96.5 

fcjag? 

KUE 

KITS' 

KIJS-i 

mZTL, 

98.8 

98.9 

■{K 

98.9 

98.9 

!  > 

400 

74.4 

92.9 

94.5 

96.  1 

96.8 

RI-Tt 

97.9 

98.3 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

300 

74.4 

92.9 

94.5 

96.1 

96.91 

9770 

98.1 

98.5 

ELBE 

“8872 

99.5 

88.6 

99.7 

UK 

98.8 

■88.? 

> 

200 

74.4 

92.9 

94.5 

96.1 

96.9 

97.0 

98.1 

98.5 

nO 

• 

00 

0* 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

> 

100 

74.4 

92.9 

94.5 

96.1 

96.9 

98.1 

98.5 

98.6 

99.2 

99.5 

mm? 

KIT* 

100.0 

100. 0 

> 

0 

74.4 

92.9 

94.5 

96.  1 

96.9 

98.1 

98.5 

98.6 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  _ LSifl 


0-14-5  (OL-l)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


1210WS 


CAT  A  P9GC8SSING  DIVISION 
MAC,  USAF 

A'jHKVILLF,  N.  C.  2 6  tO  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


<*2206  OKINAWA  kYUKYU  [  S/NAHA  AB 

ST  A  *  ON 


49-52*  5  4-65 


S  T  A  T  I  ON  N  A  ME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JON 


2100-2300 

HOi.R5  L.5.T  .  . 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING  _ _  _ _ 


FEET  1 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

B 

sa 

>  1  4 

>  0 

NO  CEILING 

32. 5T 38.5  38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

TI75 

BiBi 

■EE&. 

38.5 

36.5 

> 

20000 

39.2 

46  *6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46*6 

> 

)  8000 

'  39.5 

46.9 

46.9 

46. 9!  46.9 

mac 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

> 

16000 

39.9 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

Em! 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

> 

14000 

f  4T74 

49.2 

4  9  72 

49.2 

49.21  49.2 

49.7 

49.2 

49.2 

■HE 

■HE 

49.2 

49.2 

4972 

49.7 

4977 

> 

12000 

44.  1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.  3 

53.3 

53.3 

53.3 

> 

10000 

47.4 

5875 

58.5 

50.5 

58.5 

58.5 

56.5 

58.5 

58.5 

58.5 

56.5 

58.  5 

58.5 

58.5 

58.5 

> 

9000 

90.8 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

> 

8000 

"5T.  6 

6ft. 3 

60.8 

■me 

68. 9  66.8 

EZIE 

nn 

■m 

Hfl: 

n;|f; 

68  •  8 

> 

7000 

lj  5  •  S 

71.6 

72.1 

7  2.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

> 

6000 

5577 

t?  »6 

73.3 

R£EL 

73.3 

73.3 

KM 

MM 

■ift 

tea 

75.1 

> 

5000 

^6.3 

73.5 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

K£EE 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

> 

4500 

56.6 

75.6 

T'6T3 

mir* 

mat 

■HE 

■HE 

mim 

■HE 

■HE 

■HE 

■he 

7575 

■he 

■HE 

76.3 

> 

4000 

57.4 

77. C 

7J-7 

BE 

77. « 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.5 

> 

3500 

T  57. E 

77.9 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

^7877 

76.7 

78.7 

"7877 

7177 

■HE 

■HE 

■Mi 

76.7 

> 

3000 

59. C 

79.4 

80.1 

00.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

8C.1 

80.1 

> 

2500 

!  59. c 

81.9 

82. 6 

82.7 

8277 

■«E 

■HE 

MB. 

im 

EtZE 

62.7 

62.7 

82.7 

62.7 

> 

2000 

,  60.6 

83.9 

84.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

Iml 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

> 

1800 

6173 

84.7 

85.9 

86.5 

IjOTJ 

iEK 

■he 

6676 

86  •  6 

> 

1500 

61.9 

87.8 

89.2 

Baa* 

HR 

EES 

EES 

Blii 

EES 

90.1 

90.1 

> 

1200 

62.8 

90.0 

91.5 

91.9 

§m 

|2£L 

■ME 

|m 

BJ’Jki 

iJHi 

Mi 

■76*  i 

92.7 

> 

1000 

63.5 

91.3 

92.8 

Btyti 

OK 

Ext 

ifiE 

Era 

EZS 

94.3 

94.3 

> 

64.0 

91.9 

93.5 

94.2 

94.5 

95.0 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

IMI 

■Mil 

95  .  i 

Rl 

95.1 

> 

000 

64.2 

92.5 

94.1 

94.9 

95.3 

■ttL 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

EZS 

EZS 

96.0 

96.0 

1  > 

700 

64.4 

93.3 

94.9 

95.7 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

■HE 

■HE 

97.0 

■UE) 

"977(3 

> 

600 

64.5 

93.8 

95.5 

96.5 

57.2 

97.2 

97.7 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

lots 

98.4 

98.4 

> 

500 

'  64. FI 

94.1 

“9579 

96.9 

97.7 

97.8 

■HE 

96.7 

96.7 

mi-tv 

■HE 

99.2 

■he 

99.3 

> 

400 

64.9 

94.2 

96.0 

97.1 

97.8 

98.0 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

> 

300 

64.9 

94.3 

96.2 

tiff. 

■H*] 

98. E 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7’ 

■he 

■he 

99.6 

■HE 

99.9 

> 

200 

64.9 

94.3 

96.2 

SEE 

■AAAi 

98.1 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

64.9 

94.3 

96.2 

Klfii 

••  7 

■HE 

MW 

mi j 

j,LW! 

1HL 

■HE 

■HE 

100.(3 

> 

0 

64.9 

94.3 

96.2!  57.2 

98.0 

98.1 

99.8 

99.9 

99.9 

o 

• 

o 

o 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ _  _ _ _ 1440 


1210W5  0-14-5  (0L-  1)  PREVIOUS  EDITIONS  op  THU  form  are  obsolete 


DATA  PKCC6SSING  DIVISION 
t  T  AC ,  USAF 

ASNtVILLE,  N.  C.  2H801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206 


OKINAWA  KYUKYU  I  S/NAHA  A 13  49-52*54-65 

STA’lON  NAME  "  '  YEARS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JUL 

MON  T  H 

00C0-02C0 

H  O ...  R  S  L  S.T. 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 


p 

EET' 

£  10  >6 

>  5 

_  . 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  l  2 

>114 

>  1 

>34 

>  5  8 

>  1  2 

>5  ,6 

>  1  4 

>  G 

NO  CEILING  ' 

5877'  69  .  a 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

“707c 

“7070 

70«  0 

70.0 

70.0 

70.0 

“Tore 

> 

20000 

66.5 

79.1 

79.4 

79.4 

79.41  7q.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

> 

18000 

66.7 

79.3 

79.6 

79.6 

79.61  79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

> 

16000 

6  7.  1 

79.7 

80.0 

80.0 

8Q.0i  80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80. 0 

80.0 

80.0 

80.0 

80. 0 

> 

14000  , 

68.7 

8 1. "5 

nr.  7 

ST.  S' 

6 1 . 8i  81.8' 

81.8 

“3173 

81.8 

8T7e 

8T.8 

31.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

> 

12000 

7C.2 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

> 

10000 

75.  8 

84.3 

84. 5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

34.6 

84.6 

rare 

84.6 

8976 

84  •  6 

3476 

> 

9000 

12. 0 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

• 

cc 

87.2 

87.2 

87.2 

e7 .2 

> 

8000 

72.4 

87.4 

8  7.  7 

8773 

87.8 

r  at.s 

87.8 

87.8 

87.8 

“3773 

TT7T3 

8773 

sr.3 

87.8 

87.8 

37.  8 

> 

7000 

72.  7 

87.8 

88.1 

H8.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

> 

6000 

72-8 

fl  6  •  Z 

88  »  5 

68*6 

88*6 

88  *6 

K;I:R/ 

■103 

■1^2 

ir.ni 

88. 6 

88.6 

88. 61 

“8873 

88.6 

> 

5000  , 

72.8 

88.7 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

> 

4500  I 

72. e 

88.8 

89.1 

“3972 

89.3 

89.3 

■*£Qt] 

rare 

89.3 

“3973 

39.3 

3973 

> 

4000 

72.9 

89.1 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

E  S 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

> 

3500  1 

73.  1 

89.3 

8  9.7 

89.71 

89.9 

89.9 

■jOl 

89.9 

89.9 

84.9 

89.9 

> 

3000 

73.1 

89.9 

QO.2 

90.3 

90.5 

90.5 

Brit? 

EE 

KTiyC 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

> 

2500 

H.  3 

90.6 

h  9(3.9' 

91.1 

91.3 

91.3 

■rJJQy 

9T73 

91.3 

91.3 

^JTTT 

> 

2000 

74.(3 

92.3 

92.6 

92.9 

93.  1 

93.1 

93-1 

93.1 

93.1 

93.1 

> 

1800 

74.8 

93.3 

9T-7 

94.  Ol 

94.2 

94.2 

94.2 

rare 

94721 

^54.2 

94.2 

94.2 

“7472 

94.2 

94.2 

94.2 

> 

1500 

75.2 

95.4 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

> 

1200 

1 8.  3 

96. 21 

96.9 

97.5 

97.8 

“9779 

Dfii 

rare 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. O' 

98.0 

98.0' 

48.0 

(  > 

1000 

75.5 

96.5 

97.4 

98.  1 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

'  > 

900 

75.^ 

96.8 

97.7 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

94.1 

99.1 

49.2 

9977 

> 

800 

75.5 

96.8 

97.7 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

'  > 

70C 

75.5 

96.8 

97.8 

98.5 

98.9 

98.9 

KITC] 

rare 

99.2 

rarei 

rare: 

rare 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

;  > 

600  ; 

75.  *1 

96.8 

97.8 

98.5 

98.9 

98.9 

rare 

99.2 

lift] 

rare; 

ra-rei 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

> 

500 

75.5 

96.8 

“97.3 

98.5 

99.1 

99.1 

rare 

rare 

99.5 

99.5 

99.6 

9978 

99.8 

“9979 

49.4 

> 

400 

75.5 

96.8 

97.8 

98.5 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

> 

300 

5 

96.8 

97.8 

98.5 

99.  1 

99.1 

99,4 

rare 

49.5 

K.lrPT.1 

9978 

99.8 

99.9 

9979 

> 

200 

1 5.5 

96.8 

97.8 

98.5 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

> 

100 

75  -  5 

96.8 

97. 6l 

98. 51 

99.1 

99. 11 

rare 

9978 

“9978 

“9979 

13573 

> 

0 

75.8 

96.8 

97.8 

98.5 

99.  1 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  _  1486 


1210WS  0-14-5  (0L-  1)  PREVIOUS  EOlTtONS  of  this  form  are  obsolete 


CATA  PROCESSING  (DIVISION 
F  r AC »  USAF 

ASHfVILLF,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AS 

S  T  A  T  (ON  N  A  ME 


49-52*  54-63 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


030C-050C 


CEILING 

FEET' 


NO  CEILING 
>  20000 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES' 


£  10  >6 


?9.6  79.61 


>.8[  79.1 


70.6  88.1  3 

TO. 6  88. 4  8 

70.7  88.6  8 

”70.9  89.1  8 

71.1  89.7  8 
71.31  90.5”9 

71.8  91.6  9 

7777  ”9277  ”9 

72.9  94.8  9 

73.2  95  .”7  9 


900 

73.  3 

96.5 

800 

73.3 

96.6 

700 

73.4 

96.6 

600 

73.4 

96.6 

500 

73.4 

96.7 

400 

73.4 

96.7 

300 

73.4 

96.7 

200 

73. 4 

96.7 

100 

73.4 

96.7 

0 

73.4 

96.7 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.8 

79.8 

79.8 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

7977 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

”8477 

■  T-M'] 

EZ2J 

BITE 

86.9 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

mjiKini 


92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3 


LdBkn.1BrkfUKkJl.m-kM.1B.-kJl 


1  96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.  l| 

IKilil 

97.3 

97.4 

97.4 

”9774 

”9774 

■iini 

1  98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.91 

99.6  99.6 
99.6  99.6 


96.1 
97.4  i 
98.9  i 
9977  i 

99.8 

99.9 

99.9 


TOTAL  NUMBED  OF  OBSERVATIONS 


1210WS  0-14-5  (OL  -  1)  previous  edition*  oe  this  form  are  obsolete 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
STAC,  US  AF 

ASHEVILLE.  N.  C.  20801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


422C6 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 


49-52,54-65 

YEARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JUL 

MONT  M 

G600-080C 

"h5URs  l.S.T  . — 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 


'FEET' 

>  10  >6  >5 

.  ' _ s _ 

24  >3  >212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

— 

>34 

>58 

>  1  2  |>5  16  ^  >  1  4 

>  0 

'  NO  CE  (LING 
>  20000 

53. C 

71.1 

54.81  54.8 
73.9  73.9 

55.0  55 .C 

74.1  74.1 

55.0 

74.1 

65.0 

74.1 

65.0 

74.1 

55.0 

74.1 

55.0 

74.1 

55.0 

74.1 

74.1 

55.0 

74.1 

TS.d 

74.1 

55 . 0 

7^.1 

55.0 

74.1 

74.6 

74.7 

>  18000 
>  16000 

71.6 

71.8 

74. 4[  74.5 
74.5!  74.6 

74.6  74.6 

74.7  74.7 

74.6 

74.7 

74.6 

74.7 

74.6 

74.7 

74.6 

74.7 

"74.6 

74.7 

"74.6 

74.7 

74.6 

74.7 

74.6 

74.7 

74.6 

74.7 

"74.6 

74.7 

>  14000 

>  12000 

73.3 

77.1 

?6.6t  76.7 
80.51  «0.6 

76.8  76.8 
00.7  80.7 

76.8 

80.7 

"7678 
00. 7 

76.8 

80.7 

76.8 

80.7 

?6.8 

80.7 

?6. 8 
80.7 

76.0 

80.7 

76.8 

80.7 

76.8 

80.7 

76.6 

80.7 

“76.0 

80.7 

>  10000 
>  9000 

T 972 
30.8 

82. 91  83.1 
85.1'  85.2 

83.31  83.  3 
85.4,  85.4 

83.3 

85.4 

83.3 

85.4 

83.3 

85.4 

83.3 

85.4 

83.3 

85.4 

“67711 

85.4 

63.  y 
85.4 

83.3 

85.4 

83.  3 

85.4 

"6171 

85.4 

83.3 

85.4 

>  8000 
>  7000 

82. 31 
32.9 

86.7 

87.5 

86.9 

87.7 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

87. I1 
87.9 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

87.1 

87.9 

07.1 

87.9 

67.1 

87.9 

87.1 

87.9 

>  6000 
>  5000 

5174 

33.5 

60. 01 
88.2 

86.2' 

88.5 

8674 

88.8 

88.4 

88.8 

88.4 

86.8 

88.4 

88.8 

88.4 

88.8 

8  8  •  4 
88.8 

"88.6 

88.8 

8fl*4 
88#  8 

88.4 

88.8 

88.4 

88.8 

88.4 

88.8 

66.4 

88.8 

“6974 

88.8 

>  4500 
i  >  4000 

83.5 

83.9 

88.3 

88.8 

88.6 

89.1 

88.8 

89.4 

88.8 

89.4 

88.6 

89.4 

88.6 

89.4 

68.8 

89.4 

88.8 

89.4 

88.8 

89.4 

68.8 

89.4 

88.8' 

89.4 

88.8 

89.4 

88.8 

09.4 

08.0 

89.4 

8  0  •  8 

>  3500 

2  3000 

04.  1 
04.7 

89.2 

89.9 

89. 41 
90.1 

09.7 

90.4 

84.7 

40.4 

89.7 

90.4 

89.7 

90.4 

89.7 

90.4 

89.7 

90.4 

69.7 

90.4 

69.7 

90.4 

89.7' 

90.4 

89.7 

90.4 

89.7 

90.4 

"5177 

90.4 

89.7 

90.4 

>  2500 

>  2000 

04.8 

05.8 

90.1 

91.5 

90.4 

91.8 

9077 

92.1 

40.7 

92.1 

90.7 

92.1 

"4577 

92.1 

90.7 

92.1 

9077 

92.1 

90.7 

92.1 

90.7 

92.1 

90.7 

92.1 

90.7 

92.1 

“9077 
92.  1 

90.7 

92.1 

90.7 

92.1 

>  1800 
>  1500 

*T?79 

91.8 

93.3 

92.2 

93.7 

92.5 

94.1 

92.5 

94.2 

r9275 

94.4 

92.6 

94.4 

92.6 

94.4 

92.6 

94.4 

yQj 

UQi 

92.7 

94.5 

92.7 

94.5 

92.7 

94.5 

>  1200 
>  1000 

87.5] 

88.3 

94.7 

95.8 

95.2 

96.4 

95.7 

97.0 

96.0 

97.3 

K^Qjl 

EuE 

wrrv- 

R 

96 .2 
97.8 

96.2 

97.8 

96.3 

97.8 

46.4 

97.9 

96.4’ 

97.9 

96.4 

98.0 

96.4 

98.0 

9574 

98.0 

96.4 

98.0 

>  9qo  88*4 

—  800  ee.  r 

96.0 

96.4 

96.6 

97.1 

97.2 

97.8 

97.6 

98.2 

BB] 

KZSj 

SfiK. 

BB 

98.1 

98.7 

rani 

I HE 

40.1 

98.8 

98.2 

98.9 

98.2 

98.9 

98.3 

98.9 

98.3 

98.9 

98.3 

98.9 

98.3 

98.9 

>  700  * S  * 

5  600  08.8 

96.6 

96.6 

97.3 

97.3 

96.1 

98.1 

98.5 

98.5 

m.  -  m.t 

Km 

BE 

99.1 

99.1 

Bn 

it  rats 
Hn-Wi 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

>  500  0  8 . 9 

2  400  8  0.9 

96.7 

96.7 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

48.7 

98.7 

UiBi 

i m 

■iitt 

K'fcW.1 

KrIrfT-1 

99.7 

99.8 

"9977 

99.9 

99.7 

99.9 

>  300 

>  200  88.9 

46.6 

96.8 

97.5 

97.5 

48.3 

98.3 

98.8 

98.8 

1  98.9 
98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

r  99.7 
99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

[00. 0 
1C0.C 

>  100 
>  0 

08.9 

08.9 

96 .6 
96.8 

97.5 

97.5 

'"917T 

98.3 

98.8 

98.8 

EXE 

HSI 

99.9 

99.9 

rOOTOl 

100.0 

100.  c 

100. C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  _ L48B 


1 2 10WS  0-14-5  (OL  -  !)  previous  editions  or  this  form  are  obsolete 


c 


49-52. 54-65 


(TAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
:ROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0900-1 

HO.JPS  Cl 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>212  1'  >2  .  >  M  2  !  >  1  77T  >1  >34  >  S  8  >  I  2  I  >  5  1 6 


l  5L.1  51.1~51.l  51.1  51.1  51. t  51.1 
4  70.4  70.4  70.4  70.4  70.4  70.4  70.4 
O'  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0 
81  71.8  71.8  71.8  71.8  71.8  71.8  71.8 
l:  74.1  74.1  74.1  74.1  74.1  ”7471  74.1 


51.1  51.1 
7C.4  70.4 
71.0  71.0 
71.8  71.8 
T47T"T4. 1 


51.1  5 
70.4|  70.4 
71. 0|  71. C 
71.81  71.8 


UmiBjuj 


a 

7 

2 

5 

8 

8 

83.31  83.31  83.31  83.31  83.31  83. 3|  83.31  83.31  83.31  83.3 


:k£zei 


84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

KLfCI 

■  ITtl 

TT7T 

■  LK.3 

BIKI 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

8571 

“~S57T 

85  •  i 

85.1 

85  •  1 

85.1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

B5.6 

86.9 

86.9 

86.41 

“8679 

“86.9 

86.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.  1 

9C.I 

“9077 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

112*5 

84.1  84. 1 


84.8  94.8 

85.1  85.T 
85.6  85.6 

86.9  86.9 

90.1  90.1 


93.5  93.5 


.6  96.6 
.6  97.8 


M 


98.1  98.7  98. 


IWil  il— AIM 


u(  81.2 

d  8  378  '83 
7  88.01  88 

4|  89.9 
01  92.91 
71  94.2 
95.4 
3  95.61 

195.61 
98.7| 
98.8 

>.ff 

95.81 


76.81  76.8  76.8  76.81  76.81  76.8  76.8  76.8  76.8  76.8 


79.0  79.01  79. C  79.0  79.0  79.0  79.0  79.0  79. C 


79.7  79.7  79.7  79.7  79.7  79.7  79.7  79.7  79.7 


80.3  80.3  80.3  80.31  80.3  80.3  80.3  80.3  30.3 


81.5  81.5  81.5  81.5  81.5  81.5  81.5  81.5  81.5 


88.9  89.0'  89.01  89.0!  89.0  89.0  89.0  89.0  89. C 


94.6 

!  94.7 

94.8 

i  94.8 

94.8 

94.8 

94.8, 

94.8 

95.8  96.2  96.4  96.6  96.7  96.7  96.7  96.7  96.7  96.7  96.7 
97.4  98. Ol  98.2)  98.3  98.5  98. 5|  98.5  98.5  98.5  98.5  98.5 


99.3  99.5  99.6  99.6  99.7  99.7  99.7  99.7 


99.8 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
I TAC,  US AF 

ASHEVILLE,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  2206 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AP 


4R-52,S4-6'> 


JUL 


S  T  A  T  I  ON  N  A  WE 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  STATUTE  MILESI 


1 800-200C 


I 


\ 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ 


i<taa 


1210WS  f  OR^“a  0-14*5  (OL-1)  previous  editions  of  this  form  are  obsolete 


c  io  o 


1VIV  IVIV  IVIV 


DATA  PKCCESSING  DIVISION 
E  1  AC  »  USAE 

ASKtVILLE,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206 


OKINAWA  EVUKYU  ^S/NAhA  AB 

SI  A1  ION  NAME. 


49-52,  r' 4- 6'. 

■  EARS 


JUl 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OB5ER VATIONS) 


210C-230C 

VST.rS'  -,.TT - 


CEILING 

FEET' 


SC  CE  ILING 
>  20000 

>  1800C 

>  16000 

>  14000 

>  12000 

>  10000 

>  9000 

>  8000 

>  7000 

>  6000 

>  5000 

>  4500 

>  4000 

>  3500 

>  3000 

>  2500 

>  2000 


VISIBILITY  'STATUTE  MILES' 


>  10 


>3  >212:  >2  ;  >  I  1  2  >  M  4  j  > 


:  3  4  |  >  5 


■>8.2 

64.9 

65.0 

t.5.0 

65.065.0 

.5.0 

65.0 

¥570 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

"65.0" 

6570 

10.  1 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

19.6 

79.6 

"70.  1 

79.8 

80.0 

60  •  C 

80.0 

80.0 

80.0 

30.0 

aoTc 

er.o 

80. 0 

80.0 

80. C 

ec.o 

8C.0 

80.0 

71.2 

80.1 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

8C.5 

80.5 

30.5 

80.5 

80.5 

72.1 

82.0  .92.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

32.2 

82.2 

82.2 

82.2 

"5772 

82.2 

82.2 

82.2 

32.2 

74.  7 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

64.7 

84.7 

76.0  86.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

¥5.9 

85.9 

1  85.9 

85.9 

77.0 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.1 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

8  7.9 

77.  7 

89.6 

-8.9 

88. 9 

"88.9 

8879 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

8  8.9 

"5579 

¥5.9 

55.9 

8571 

60.9 

78.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5;  89.5 

75-"1 

8972 

8171 

TIT? 

39.5 

8  9.6 

89.6 

89.6 

"5176 

89.6 

"51761 

89.6 

89.6 

89  •  6 

89.6 

89.6 

78. 6| 

89  •  <3 

90.2 

90.2 

90.2 

9  0.3, 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

9C.3 

90.3 

90.3 

90.  3 

90.3 

90.  3 

78.  7 

90.0 

90.4 

90.4 

90.41  90.5 

90.5 

90.5 

9075 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

"9075 

1075 

78.  7 

90.3 

90.7 

90.8 

90. a 

90.9 

90. 9| 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

9C.9 

90. 9 

90.9 

90.  9 

79.2 

90.9 

71.3 

91.5 

91.5 

91. 5l 

91.9 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

79. 4| 

91.5 

91.9 

92.0 

92. C 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

ll-l 

92.1 

79.  6 

92.^ 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

9T7? 

93.2 

93. 21 

IT.? 

93.2 

79.9 

93.3 

93.8 

94.1 

94.  1 

94.2 

94r25 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

30.4 

93.9 

94.5 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95711 

93.1 

95.1 

95.1 

15.1 

95.1 

'-0.8 

95.4 

96.1 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.  7 

81.0 

95.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

9776 

9  7.6 

1776 

1776 

97.6 

81.1 

96.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

91.  L 

96.7 

97.7 

98.1 

98.4 

98.5 

98.  tl 

98.9 

98791 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

91.  t 

96.8 

97.8 

98.3 

98.6 

98.7 

99.1 

99.3 

99.  3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

81.1 

96.8 

97.8 

98.3 

98.6 

98.1 

99.1 

99 . 3 

99.  3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

■91.1 

97.0 

98.0 

18.4 

98.7 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

81.2 

97.0 

98.0 

98.5 

98. J 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.1 

loo.o 

100.0 

100. 0 

10070 

81.2 

97.0 

98.0 

98.5 

98.8 

98.9 

99.4 

99.5 

99. 5| 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

81.2 

97.0 

98.0 

98.5 

98.0 

98.9 

99.4 

99.6 

99.5 

91.8 

19.1 

19.1 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

81.  a 

97.0 

98.0 

98.5 

98.0 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

81.2 

97.0 

98.0 

98.5 

98.0 

98.9 

99.4 

99.5 

"9175 

99.8 

19.1 

19.1 

100.0 

loo.o 

100.0 

10070 

91.2 

97.0 

98.0 

98.5 

98.0 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

. 

99.8 

99.9 

99.1 

100.0 

100.0 

R- 

O 

O 

• 

O 

100.0 

>  1  2  ]>  5  16  ;  >  1  4  >0 


1800 

1500 


>  120C 

>  1000 

>  900 

i  800 


700 

600 


500 

400 


300 

200 


100 

0 
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1210WS  0-14-5  COL  -  1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


A T  A  PRCC 
TAC,  USA i 
ShtVILLE 


CATA  PPFCFSSING  DIVISION 
i  TAC,  USAF 

ASHiVILLft  N.  C.  26801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4 


2  20b 


OKINAWA  XVUKYU  I  S/NAHA  A8 

t'AHON  NAME 


49-52, 54-69 

•  EARS 


AUG 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


03C0-C50C 


VISIBILITY  'STATUTE  MILES' 

CEILING 


F  F  F  T 

£  10 

£  6 

>  5 

±  4 

>  3 

>212 

>  2 

>  1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>  5  e 

>  1  2 

>  5  U 

>  1  4 

>  G 

\C 

E  •  L !NG 

4 1 . 8 

62.4 

F2.6 

62.8 

62. P 

62.8 

6  3  .  C 

63.0 

63.0 

63.0 

63.6 

6  3.6 

63.0 

6  i.O 

63.0 

63. C 

> 

20000 

55  •  A 

70.  7 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

> 

18000 

8  5.6 

70.8 

7  i .  i 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5’ 

71.5 

TT751 

7  1 .5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

> 

16000 

65.6 

71.1 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71. 8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

> 

14000 

86.  d 

72.1 

72.4 

12.6“ 

72.6 

12.6 

72.8 

72. P 

72.8 

72.8 

91.8 

72.8 

7?7fi 

72*6 

72.8 

72*  8 

> 

12000 

53.1 

74.3 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.  1 

> 

1000C 

-  0.  1 

IT. 2 

77.5 

71.8 

77.8 

77.8 

78.6 

78  •  0 

78.0 

7e.o 

78  •  0 

78.  r 

78.6 

7076 

78.0 

7  8*  C 

£ 

9000 

61.1 

73.6 

7*. 9 

79.2 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

> 

8000 

62.  1 

80.0 

"eo.4 

80.7 

80.8 

8071 

81.0 

TT76 

8176 

81.0 

8176 

81.0 

¥T76 

5176 

0176 

81.0 

> 

7000 

t  2.4 

81.1 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

> 

ffr.i 

ST.  7 

8270 

“¥27S 

“¥270 

87.8 

82.6 

8  2  •  8 

“0275 

“0275 

5275 

82.8 

82  •  8 

02*8 

62.6 

> 

5000 

62.6 

82.2 

82.8 

33.  1 

83.2 

8  3.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

> 

62. 1 

82.6 

83.2 

8  3.5r 

53.6 

83.6 

83.8 

83.8 

“6571 

“0370 

¥5.0 

83.8 

¥370 

83.6 

05.8 

“05.  8 

> 

4000 

63.  o| 

83.2 

63.8 

84.1 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84. 4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

> 

63.1 

^5  3.8 

84.4 

84.7 

84.8 

84.fi 

¥576 

“85761 

85.6 

85.0 

“05761 

“0576 

¥5.6 

“0576 

85.0 

85.0 

£ 

3000 

6  3.4 

84.3 

84.fi 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

> 

63.1 

85.1 

85.1 

86.2* 

8673]  86.3 

86.5 

86.5 

06.5 

86.5 

“86751 

06.5 

“0675 

86.5 

66  •  5 

06. 5 

> 

2000 

64.2]  86.8 

87.5 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 5 

88.5 

88.5 

86.5 

88.5 

88.5 

88.5 

> 

64.4  8  7.5 

H8.4 

89.0 

89711 

89  73 

81.5 

89.5 

8975 

T9. 6 

0970 

89.6 

89.6 

0976 

“09.6 

“0976 

> 

1500 

66.  9 

90.6 

91.7 

92.5 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

73.3 

> 

1200 

66.  3 

91.8 

92.9 

5  3.9 

94.5 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.4 

“95741 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

9$.  4 

> 

1000 

66.4 

92.2 

93.3 

94.5 

95.4 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6  i 

> 

900 

66*4 

92 .2 

^93.3 

94.5 

95.41 

95.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.  7 

9677 

96.7 

9677 

> 

800 

66.4 

92.2 

93.4 

94.7 

95.7 

95.8 

96.3 

96.6 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

> 

G6  •  4 

92.2 

93.5 

95.0 

96.  1 

96.2 

96.8 

97.0 

97.0 

97.6 

97.6 

97.6 

79778 

97.8 

98. C 

98. C 

> 

600 

66.4 

92.2 

93.5 

95.0 

96.2 

96.3 

96.8 

97.1 

97.1 

97.9 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

> 

500 

66.4 

92.2 

93.5 

95.0 

96.2 

“9677 

96.9 

97.2 

97.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

> 

400  ! 

66  •  4 

92.2 

93.5 

95.2 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

97.5 

98.7 

98.7 

98.7 

99.  3 

99.3 

99.5 

99.5 

> 

300 

66  •  4 

92.2 

93.5 

95.2 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

97.5 

98.7 

9077 

96.7 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

> 

200 

66.4 

92.2 

93.5 

95.2 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

97.5 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

ICO.O 

> 

100 

66.4 

92.2 

93.5 

95.2 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

97.5 

98.7 

^9l7T 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

ioo.  c 

> 

0 

66  •  4 

92.2 

93.5 

95.2 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

97.5 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

ICO.C 
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12  10WS 


FORM 


0-14-5  (0L  -  t)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


DAM  PROCESSING  DIVISION 
i  TAC,  Cl  SAP 

ASFtVlLLE,  K.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


422C6 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAtA  48 

S'AI  ON  N  *  vTr 


49-5  2,  •4-6*' _ 

(EARS 


A  UC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0600-C80C 

7-“o  ■HT“I.-T7r^- 


CEILING 

FEET' 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


>  10 


>3  >212  > 


>114,  >1 


>58  > 


12  >  5  16  >  1  4 


| 

! 

•VC 

EH  ING 

49.6 

63.1 

63.9 

54.  1 

54.3 

54.3 

54.31  54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

64.3 

64.3  54. 3 

- 

20000 

64.  8 

69.7 

70.7 

70.9 

71.1 

.71*1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

> 

18000 

64.4 

69.8 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

r  71. 2T  71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

16000 

64.4 

69.8 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

> 

14000 

66. 6 

Tl  .2 

72.3 

72.5 

7277 

72.7 

72. £ 

72. a 

”72.6 

72.9 

72.9 

72  •  9' 

72.9 

7?  *  9 

7?. 9 

72.9 

> 

1200C 

1 7« 

73.7 

74.7 

74.9 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

> 

10000 

70.6 

7  7.2 

78.3 

78.5 

78.9 

T8.9 

79.0 

79.0 

79.01 

79.1 

75.1 

79.  f 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

> 

9000 

72.2 

79.1 

4C.I 

*0-3 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.  8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

60.9 

> 

8000 

n.  r  80.4 

81.5 

"1.7 

82.1 

82.  f 

82.2 

8272 

82.2 

182. 2 

82.2 

82.2 

82.2 

8272 

52".  2 

52.2 

- 

7000 

74.1 

82.0 

83.1 

83.4 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84. C 

84.0 

84.0 

84.0 

> 

6000 

M.  1 

82.0 

8  3.1 

P3.4 

8  3.5 

5775 

54.0 

84.0 

8470 

l 

84.1 

84.1 

84.1 

84.  r 

84.1 

54.1 

> 

5000 

74.2 

82.6 

83.6 

83.9 

84.4 

84.4 

34.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.  7 

84.7, 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

> 

4500  1 

74.? 

82.61 

83.7 

84.0 

84.4 

84.4 

18477 

8477 

""8477 

84.8 

84. 8 

84.5 

84.8 

^4.8 

54.8 

84.8 

> 

4000  i 

”•5 

83.4 

84.4 

84.7 

85.2 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

> 

3500  ! 

74.6 

83.7 

84.8 

85.1 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

> 

3000  | 

74.9 

84.4 

,85.8 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

> 

2500 

76.? 

64.6 

»4.7 

86.1 

86.  7 

8677 

8  7.0 

87.0 

87.0 

87.  1 

87.1 

87«  1 

87*1 

87.1 

87*1 

”5771 

> 

2000 

76.0 

86.0 

87.3 

«7.9 

88.7 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

> 

1800 

76.  5 

86.5 

8778" 

88.4 

89.2 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

8977 

"8977 

89.7 

89. "7 

89.7 

89.7 

> 

1500 

78.4 

89.4 

90.9 

91.6 

92.6 

92.7 

93.1 

93.3 

93.  3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

:  > 

1200 

79.  1 

90.8 

92.3 

°3. 3 

94.7 

-  £ 

95.4 

UFLTTh 

95.9 

95.9 

96.0 

"9670 

96TB 

96.0 

> 

1000 

79.  3 

91.2 

92.9 

93.9 

95.4 

96.3 

ESS 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

> 

900 

79.  1 

91.2 

92.9 

94.0 

95.5 

95.6 

EQjT- 

E TK1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

9774 

> 

800 

79.  3 

91.2 

92.9 

94.1 

95.8 

95.8 

E3E 

uB 

97.6 

97.6 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.  7 

!  > 

700 

79.  3 

91.4 

93.  1 

94.3 

96.1 

KZZII 

DR! 

98.2 

98.2 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

> 

600 

79.3 

91.4 

93.1 

94.5 

96.3 

E3E 

ES 

EE HI 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

500 

79.  3 

91.4 

93.1 

94.5 

96.3 

*ai' 

im' 

98.9 

98. 91 

99.2’ 

99.3 

^7975 

99.3 

,  > 

400 

79.  3 

91.4 

93.1 

94.6 

96.41 

EX 

ESC 

EX 

RIB 

98.9 

98.9 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

300 

79.  1 

91.5 

93.2 

94.7 

96. 5 

U2E 

KTQ*1 

"99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

^39.T 

> 

200 

79.  J 

91.5 

93.2 

94.  7 

96.^ 

96.6 

E3E 

En*! 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

> 

100 

79.  3 

91.5 

93.2 

94.7 

96.5 

96.6 

98.0 

98.0 

98.9 

99  . 2 

99.2 

99.5 

TJ976 

591.7 

^979 

> 

0 

79.  J 

91.5 

93.2 

94.7 

96.5 

96.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

ICO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS_ 


1 ABS 


1210WS  jL.°Re4  0*14-5  (OU  •  1)  previous  editions  op  this  form  are  obsolete 


I 


c a r d  processing  division 

t  T  AC  «  OSAf 

ASmCVILLP*  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


! 


4  ?  > 06  CKINAoA  RYUKYU  IS/NAHA  AB 

S  T  A  ’  'S  -  s’  A*  ON  NAME 


49-52 t 54- 6S 

i  EARS 


AUO 

MC’.'h' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


090C-110C 

hO'jRS  ..  S.T. 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES' 

ceiling  .  ______ 


r f f t  '  *  '  -  '  — '  - T“  - T - * - T - - r- 


>  10 

d  6 

i  5 

£  4 

>  3 

>212 

>  2 

>J  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

NO 

E  H  INC. 

’  1  •  L 

42.2 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42. T 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42  77 

> 

20000 

:>9.2 

61.5 

62. C 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

> 

18000 

‘'9. 2 

61.5 

62.0 

(2.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

> 

16000 

•'9.  4 

61.8 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

> 

1 4000 

*1-2 

63.8 

64.3 

164.4 

6475 

64.5 

16475 

64.5 

r  64.5 

64.5 

77475” 

6*75 

64.5 

64.5 

64.5 

6475' 

> 

12000 

1 3 . 4 

66.7 

d7.2 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

< 

> 

!  0000 

66.  7 

71.2 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72 . 3 

72.3 

72. 3 

7775 

727T 

72.3 

77.3 

77.  y 

72. 3 

> 

9000 

6  7.9 

72.3 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

> 

8000 

4  4  •  6 

74.3 

75.  J 

75.4 

75.6 

75 .6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

"7576 

75  •  6 

“7576 

7576 

> 

7000 

70. C 

78.4 

76.3 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

> 

6000 

70.4!  7*5.9 

76.7 

7770 

ii/t. 

■HI, 

im 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.7 

1 

> 

5000 

70. s 

76.1 

77.0 

77.4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

7  7.8 

77.8 

77.8 

77.8 

> 

70.6 

76-2 

77.1 

7775 

Ulti 

ftAAi 

77.8 

77.8 

T77F 

77.6 

UBI 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

!  1 

> 

4000 

70.6 

76.3 

77.2 

77.6 

BE 

77.8 

BE 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

1 

> 

70.7 

7674 

77.5 

7777 

77.9 

77.4 

^570 

UK 

Kill!] 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

7870 

» 

> 

3000 

71.0 

77.0 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

> 

1  71. A 

77.5 

78.7 

79.1 

liA 

79.4 

74.5 

79.5 

79.5 

74.5 

74.5 

79.5 

79.5 

79.5 

74.5 

> 

2000 

74.4 

81.3 

82.6 

83.2 

£ 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

> 

1800 

75.4 

82.3 

83.6 

84.2 

T4761 

■XT*! 

84.8 

84  •  8 

6478 

84.9 

"8479 

84.9 

84.9 

> 

1500 

79.9 

87.9 

89.  4 

90.5 

BE 

91  .0 

nm 

91.6 

91.6 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

> 

1200 

PI. 4 

r  90.2 

92.1 

93.5 

94.2 

94.2 

94.6 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

> 

1000 

"1.6 

90.6 

92.8 

94.1 

95.2 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

96.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

> 

900 

61.6 

90.8 

93.0 

94.5 

95.6 

95.6 

96.0 

96.3 

96.3 

97.0 

9770 

“9770 

97.4 

97.4 

97.4 

9774 

■ 

|  > 

800 

81.7 

90.8 

93.  1 

94.5 

95.8 

95.8 

96.3 

96.6 

96.6 

97.4 

97.5 

97.5 

96.0 

98.0 

98.0 

98.1 

1  > 

700 

't_fuT7 

90.8 

93.1 

94.5 

■3-ffT 

H 

arr.TS. 

97.6 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

> 

600 

si. 7 

90.9 

93.1 

94.8 

IiK 

98.0 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

| 

[  > 

500 

81.  71 

90.9 

93.2 

94.9 

96.3 

96.3 

96.9 

musi 

KTW-I 

HM 

99.  1 

^997T 

96.1 

99.2 

|  > 

400 

81.7 

90.9 

93.2 

94.9 

96.3 

96.3 

96.9 

97.5 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

> 

300 

81.7 

90.9 

93.2 

94.9 

SK-FW: 

EZ2E 

KLHjI 

49.5 

99.5 

99.7 

99.8 

• 

> 

200 

81.7 

90.9 

93.2 

94.9 

EBE 

96.3 

WM 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

> 

100 

81.  7 

90.9 

93.2 

94.9 

96.3 

96.3 

96.9 

97.5 

97.5 

9875 

98.8 

98.8 

99.5 

997T 

99.  8 

tco.o 

> 

0 

81.7 

90.9 

93.2 

94.9 

96.3'  96.3 

96.9 

97.5 

97.5 

98.5 

98.8 

98.8 

99.5 

99.5 

99.8 

lico.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  _ _ _ L4fii 


1210WS  juLRe4  0*^*5  (OL  -  1)  previous  editions  of  this  form  are  obsolete 
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DATA  PROCESSING  DIVISION 
I  r AC  »  US AF 

ASHtV I LL6 «  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42206 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 

\  "station  name 


49-52, 54-65 

YEARS 


AUG 

MON  T  rt 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


7100-2300 

hSlTRs  l  .$  .t  . 


VISIBILITY  (STATUTE  WILES) 

CEILING  _  _ _ _ _ _ _ 


FEET  ' 

i  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

— 

>?  1  2 

— 

>114 

>  I 

>  3  4 

>5  8 

>  1  2 

IV 

Un 

O' 

>  1  4 

>  0 

NO  CE  ILING  ! 

54.4 

6  1  «6 

6  l  •  8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61. 8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

h  61.8 

> 

20000  ; 

*4.4 

73.6 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

> 

18000 

64. 4 

73.7 

73. 9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

> 

16000  , 

65. C 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

> 

14000  i 

•  6 

74.  K 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

~757T 

76.1 

76.1 

76.1 

757T 

76*1 

76*1 

76 . 1 

76*1 

76»  1 

> 

12000 

bl  •  i 

78.2 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

> 

10000 

69. a 

81.6 

82.0 

82.3 

82.4 

82. 4| 

82.5 

82.8 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

87.7 

02.5 

82.5 

> 

9000 

TO  .  9 

83.3 

83*6 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

> 

8000 

71.4 

84.4 

84.7 

85.1 

8S.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

TTTT 

P57J 

85.3 

^577 

85.3 

> 

7000 

71.7 

85.0 

85.4 

85.7 

85.8 

85.4 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

> 

6000 

7  i  •  7 

86 .1 

17.5 

jigL 

Eiai 

■m1 

■^LTlf 

86*1 

86  •  1 

86  •  1 

86  •  1 

> 

5000 

71. a 

85. 5 

85.9 

ns 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

> 

4500 

71.9 

85.7 

86  •  2 

86.5 

86.6 

86  •  8 

86.8 

■-OT 

■m' 

86.8 

86. 8 

T578 

15775 

> 

4000  1 

72.  L 

86.1 

66.6 

86. 9 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

EQE 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

> 

3500  I 

72.  1 

86741 

86.9 

87.3 

87.3 

87.4 

87«5 

87.5 

87.5 

IUL 

67.5 

87.  5 

87.5 

fl  7«  5 

87*5 

> 

3000  1 

72.1 

86.9 

87.4 

87.8 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.  1 

> 

2500  i 

7  2.1 

8  7.7 

88.1 

■m 

~08.8 

88.8 

88 . 8 

88  •  8 

68.8 

68.8 

88.  A 

88.8 

88. A 

8  0  .75 

> 

2000  i 

73.4 

90.0 

90.5 

■OE 

BE 

ESC 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

> 

1800 

73.6 

90.4 

91.0 

|1£ 

ilK 

Eiw-: 

HR, 

KlQj 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

> 

1500 

74.  3 

92.7 

93.5 

ESI 

its 

94.3 

8f!ra<p 

Wl  in  ilh 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

> 

1200 

74.6 

93.7 

94.4 

95.2 

95.9 

95.61 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.6 

^576 

96.0 

> 

1000 

75.2 

94.5 

95.3 

96.2 

96.6 

96.7 

96.4 

97. d 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

> 

75. 3 

94.7 

95.4 

96.4 

96.8 

EOT 

97.2 

Em 

97.3 

97.4 

97.4 

^774 

97.8 

97.8 

97.8 

47.8 

> 

800  j 

75.  j 

94.7 

95.5 

96.4 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

> 

700 

75.  J 

94.7 

95.6 

96.6 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

96.5 

> 

600 

75.3 

94.7 

95.6 

96.6 

97.2 

97.8 

97.8 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

500 

75.  3 

94.7 

95.6 

96.6 

9770 

97.8 

EOT 

EOT 

■£02 

99.3 

99.3 

7774 

94.4 

> 

400 

75.  3 

94.8 

95.7 

96.7 

97.2 

97.9 

KT:Ri 

itS 

E  £ 

kTtii 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

> 

300 

75.  3 

94.9 

95.8 

96.8 

97.2 

47.4 

98.0 

KTRT 

K1W 

EOT 

EOT 

■LRI 

94.6 

”94*.  6 

7777 

99.9 

> 

200 

75.3 

94.9 

95. a 

96.8 

97.2 

97.4 

98. q 

EE 

98.  1 

98.6 

ElW 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

> 

100 

75.  ^ 

94.4 

95.8 

96.8 

SUE 

HIT 

Kin: 

Krn 

98.1 

98.6 

eitt 

98.8 

99.6 

9975 

9979 

16676 

> 

0 

75.  i 

94.9 

75.8 

96.8 

97.2 

97.4 

98.0 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.9 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  _ _ _ 1405 


1210WS  j 0-14-5  (0L  •  1)  previous  eoitions  of  this  form  are  obsolete 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
HAC,  US  AF 

ASHEVILLE,  N.  C.  20801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


42  2C6 


SEP 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  03C0-C50Q 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 


iFEET)  ’ 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

U 

>5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

rTl  ' 

NO  CEILING 

00.0 

6  7  •  6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

> 

20000 

"59.  j 

75.8 

76.2 

76.3 

n'wim: 

76.3 

76.  3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.  3 

> 

18000 

09.  S 

76.0 

76.4 

76.0 

76.0 

BSE 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

> 

16000 

09.0 

76.0 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

> 

14000  I 

60. 1  77.3 

77.7 

77.8 

kfit* 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

> 

12000 

60. 0 

77.9 

78.3 

76.4 

78.4 

EUC 

Bl- 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

> 

10000 

62.0 

80.8 

81.2 

81.3 

81.3 

km 

Kill 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

> 

9000  . 

63.2 

81.7 

82.2 

82.2 

82.2 

■ME 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

> 

8000  | 

64.4 

83.3 

83.8 

83.9 

83.9 

lift 

EHE 

PTE 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 
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83.7  53.9: 

88.6  88.8 

63.4  61.6 

"6874T6575T 
68.6  68.8) 
7C.9  71.  if 
76.2  76. S| 
79.3“  79.61 


93.21  94.  i 


37.3  37. 
4  0.8,  40. 

40.3  40. 

40.  a  40. 

41. ^41. 

44.8  44. 

49.6  49. 

53.9  53. 
58.81  58. 

63.7  63. 

68.9  68. 

7172  71. 

76.8  76. 
79.7*  79. 
92.71  82. 

86. d  86, 

90.1  90. 
91.191, 


3  37.3 
8  40.8 
8i  40.8 
8|  40.8 

8  41.8 

5  44.5 

6  49.6 

9  83.9 
8"  88.9 

7  63.8 
7  b  578! 
9  69. q 
Z  71.3 
9  76.6 
1  79.8“ 
T  82.8 
01  86.0 
l  90.2 
T  91.5 
0  93.2 
6  94.8“ 


3  7-3]  37.3 
40.8  40.8 
40.8  40.fi] 

40.8  40.8 

41.8  41.8 

44.9  44.9 

49.6  49.6 

53.9  53.9 
58.9]  58.9 

63.8  63.8 
65.8"  65.8 
69.0  69.0 

71.3  71.3 

76.6  76.6 

79.8  79.8 

82.8  82.8 

86.0  86.0 

90.3  90.3 

91.5  91.5 

93.3  93.3 
95.0  95.0 


3  7.3]  37. 
40. 8|  4C , 
40.“a  40. 
40. 8|  40, 
4 1 . 8[  4  l . 
44.5]  44, 

49.6  49. 
53.9  53. 
8“8.9|  58. 

63.8  63. 
“ST.  8]  65, 
69.0  69. 
71.371. 

76.6  76. 

7978  79, 

82.8  82. 

86715  86, 

90.3  90, 
91.51  91, 

93.3  93, 
95.0  95, 


3|  37.3]  37.  3 
_e!  40. e[  4C.8 
fi"  40.8]  40.8 

8  40.8  40.8 
“61  41.8“  41.8 

5  44. 5  44.5 

6  49.6“ 49.6 

9  53.9  53.9 
9 “58.9  58.9 
8  63.8  61.8 
81  65. 8|  6576 
OJ  69 . 0|  69  .  U 
3  7173  71.3 
6  76. 6j  76  •  6 
“S|  79.8]  79.8 
8  az.8  82.8 
C|  86.0  “8670“ 
3  90.3  9C.3 
5  “917517X75 
3  93.3  93.3 
0  9570  95.0 


37.3  37.3 

40.8  40.6 
4  0.8"  40.8 

40.8,  40.8 
41.8|  41.8 

44.5  44.5 
49.6“  49.6 

53.91  53.9 

58. 91  5  8.9 

63.8,  63.8 
65.fi*  65.6 
6  9  •  0  6  9*0 
777317173 

76.6  76.6 

79.8  79.3 

82.8  82.6 
86.0  86  70 

90.3  90.3 

91.5  9175 

93.3  93.3 
95.0  95.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ 


0-14-5  (0L  -  1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOtE'L 


0 A  r  ft  PROCESSING  DIVISION 
<  T  AC  *  Ui>AF 

ASHfVILLt.  N.  C.  20801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A  1  'C6 


OKINAWA  PYUKYU  IS/NAHA  AH 

STAY  ON  N  A  ME 


49- 32 « 54-64 

YEARS 


NCV 

vC  ■-  '  ■” 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  120G-1400 

{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  ^  5  T 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 


r 

EET  i 

>  10 

£  6 

>  5 

£  4 

>  3 

>212 

,  >  2 

:>  1  1  2 i 

j  >  M  4 

■  >  1 

_  . 

>  3  4 

>  5  8 

>12 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

'iO  ( 

:E  ‘LING 

!2.  1 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32. > 

32.  8 

32.0 

32.8 

32.  iT 

1  32.0^ 

32.0 

32.6 

32.8 

> 

20000 

15.  3 

35.7 

<5.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.91 

35.9 

35.9 

35.9 

> 

18000 

j5.  A 

35.81 

15.8- 

35.9 

35.9 

35.9 

05.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

> 

16000 

!5.4 

35.8 

3S.9 

15.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35. 9j 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

> 

14000 

16.  t> 

37.01 

17.1 

37.1 

3  7*  1 

37.1' 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

3?.  1 

37.1 

37  •  1 

> 

12000 

40.4 

'  40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

> 

10000 

45.4 

i  45.8 

46.0 

46.0 

46. d 

46. d 

46.0 

46. 0i 

46.0 

46.  Oi 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46  ro 

> 

9000 

4  8.0 

47.7 

50.0 

80.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.01 

50.0 

50.01 

50.0 

5C.C 

50.0 

50.0 

50.0 

30.0 

> 

30CC 

‘i2  •  6 

53.7 

54.2 

84.2 

r  54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

> 

70C0 

>5.0 

57.5' 

5  7.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.81 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.  3 

> 

6000 

57.  L  58.ST  5R.ll 

5971 

“5*571 

'  57  .  T 

59.1 

59  .  f| 

59.1 

59.  ll 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

“59.1 

59.  L 

> 

5000 

<0.2 

61.7 

62-2| 

62.2 

62.7; 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

> 

4500 

<11.4  63.31 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

> 

4000 

66.6 

69.01 

69.^ 

:  69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7! 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.  7 

> 

3500 

68. 3 

71.8 

"  72.2 

!  72  •  ^ 

1  7272! 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

> 

3000 

73.0 

76.1 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77. C 

77. C 

> 

2500 

76. SI 

80. 51 

>1.2 

^Tl.1 

0 1 77 

8T77 

81. 1 

8177 

81.7 

8T771 

01.7 

TT77 

81.7 

r  si. 7 

8  1.7 

81. T 

> 

200C 

51.7 

86.1 

36.9 

87.^ 

87.?! 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87. 7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.  7 

> 

180C 

33.  L 

87. S 

88.6! 

88.9 

89.5j 

89.5 

59.5 

89.5 

89.5 

89.5! 

89.4 

89.5 

89.5 

S5.T 

8!7T5 

> 

1500 

rt4#  i 

90.21 

9 1 . 3| 

71.6 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92.  3 

92.3 

92.3 

> 

1100 

35.4 

92.  li 

93.5 

9  3.9 

94.7 

r  94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

> 

1000 

H6. 9 

*33 .  Hi 

95.5 

96.  1 

97. q 

97.0 

97.3 

97.1 

97.  3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

> 

900 

6.0 

94. d 

>  5.7 

96.4 

977^ 

97.3 

97.8 

97. 8) 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

> 

800 

f  7.0 

94.41 

76.2 

97.0 

98. 2j 

98.3 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

> 

700 

87. a 

94. 4l 

96.3 

97.2 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

600 

27.  L 

94. 5] 

96.4 

97.3 

98.4 

98.5 

99.2 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

> 

500 

87.  1 

94.51 

76.4 

97.3 

98.4 

98.5 

99.3 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

> 

400 

87.  1 

94. 6| 

96.4 

97.3 

98.5 

98.6 

99.3 

99. 5| 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

> 

300 

''7.  1 

94.61 

96.4 

97.3 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

9$.  5 

“99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

loo.o 

> 

200 

07.  L 

94.6 

96.4 

97.3 

98.9 

98.6 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

yO 

y£> 

• 

CD 

99.8 

99.9 

100.  J 

> 

100 

87.  1 

94.6! 

76.4 

97.  3 

98. 5i 

1  98.6 

99.3 

99.5 

99.51 

99.6 

99.6 

99. 6 

99.8 

99.8 

99.9 

1C0.0 

> 

0 

87.  L 

94.6 

96.4 

97.3 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

1C0.0 
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12 IOWS  XtR8M4  0-14.5  (OL  -  1)  PREVIOUS  ED  T  IONS  OF  TmiS  FORM  ARE  OBSOLETE 


CATA  PHPCtSStNG  DIVISION 
•  TAG,  t'SAf 

ASHfVILLt,  N.  C.  78801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  2  20  6 


CKlNAkiA  pfYUK  VU  IS/NAbA  A8 


49-52,54- 64 


NOV 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1500-1700 

"Trsr.iws '  sr*-: 


CEILING 

FEET' 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


—  ' 

~ 

cr.i  35.1  35.3  55.4 

36.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

:uOM  38.  ‘7  3^.  3  ">4.4 

39.4 

30.4 

30.4 

30.4 

39.4 

30.4 

39.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

39.4 

39.4 

1  gocc  >  9  •  l  3^  •  5  3^«6 

39.6 

39.6 

30.6 

30.6 

39.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

39.6 

39.6 

1  39.6 

I60CO  39./  3  9.6  5C .  7 

39.7 

30.7 

30.7 

39. 71 

39.7 

34.7 

39.7 

39.7 

39.7 

30.7 

30.7 

39.7 

39.7 

MCCC  40.0  40.4  40.5 

60.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40  751 

40.5 

4C.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

■;ocr  A 3.  J  43.7  4  3. 4 

43.0 

43.9 

43.9 

43.0 

43.9 

53.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.9 

43.9 

43.0 

■COCO  47.;  47.0  48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

46.0 

48. C 

48.0 

48.0 

48.0 

48. C 

WO  40. 'i  5C.6  50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.J 

50.7 

5C.7 

5C.7 

50.7 

50.7 

50.7 

800C  ^  4  •  6  •  0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

7C0C  48.  a  50.8  60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.  1 

6C.1 

60.1 

6C.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.  1 

*  6000  **  9  •  1.  6  l  •  ol  61.2 

61.2 

617? 

61.2 

61.31 

61.3 

&T.  3 

61.3 

61.3 

61.3 

6777 

61.7 

61.31  61.3 

500C  61.81  64.2;  64.4) 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

4500  63»*5j  66.1  £>^'•4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

4000  68.4  71.1,  71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.61 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

3500  U.4  74.3)  74.6 

74.7  74.7 

74.7 

74.8 

^7470 

74.8 

^74.81 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.  e 

3000  75. 4|  78. 8j  70.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79. 4| 

79.4 

79.4 

70.4 

70.4 

I9*4 

70.4 

79.4 

79.4 

>  2500  70.  f  83.0  83.3 

83.4 

8774 

83.4 

8375 

T775 

83.5 

8775 

83.5 

8775 

18775 

8775 

8375 

8775 

;  2000  8  3. 0  87.9  88.3 

88.5 

88.9 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88-7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

>  1 800  N  4  •  G  89*6*  Q0.I 

00.3 

oo. H 

90.3 

00.5 

00.5 

00.5 

90.5 

90  •  5 

90.5 

0075 

0C.5 

00.5 

90.5 

2  1500  85.  1,  91.8)  02. 4| 

92.8 

02.9 

92.9 

03.2 

93.2 

93.2 

03.2 

03.2 

93.2 

03.2 

93.2 

93.2 

93.2 

,  ;200  85.4  02.7  03.4 

O4.0 

04.2 

94.2 

04.6 

04.6 

04.6 

04.6 

04.6 

04.6 

04.6 

04.6 

94.6 

94.6 

:  1000  86.0  93.  7  04.5 

05.7 

05.9 

95.5 

06.0 

06.0 

06.0 

06. 1 

06.1 

06.1 

06.  1 

06.1 

96.1 

96.1 

>  ,00  86.3  93. f  04.5 

05.2 

'  95.8 

95.8 

06.4 

06.4 

06.4 

96.6 

96.6 

96.6 

06.6 

06.6 

96.6 

96.6 

2  800  -  6.7  04.2:  05.0 

95.8 

06.6 

96.6 

97.3 

07.4, 

07.4 

97.8 

97.8 

97.8 

07.8 

07.8 

97.8 

97.8 

>  700  8  6.7  04.31  05.1 

'6.1 

06. Ol 

96.9 

97.8 

07.0 

47.9 

98.4 

98.4 

98.4 

08.4 

98.4 

98.4 

48.4 

2  600  86.3  04. 6|  05.4 

06.4 

97.3 

97.3 

08.4, 

08.5 

98.5 

99.0 

99.0 

00.0 

09. C 

90.0 

09.0 

99.0 

>  500  86. 6T  94.  Of  05.8 

06.8 

97. T 

97.7 

08.8 

98.4 

98.9 

99.6 

49.6 

44.6 

44.6 

147. 6 

44.61 

49.7 

2  400  H6.6(  94. 0|  05.8 

96.8 

97.7 

97.7 

08.8 

08.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

00.6 

99.8 

99.9 

>  300  86761  94.0  05.8 

106  .15 

47.7 

97.7 

48.1 

08.4 

48.9 

94.6 

99.6 

94.6 

44.7 

44  .7 

99.9100. C 

2  200  86.61  94. 9j  05.8 

06.8 

97.7 

08.8 

08.0 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

09.7 

99. 9|100 . 0 

.  ,00  8  6. 6i  94.0(  05.8 

06.8 

97.7 

97.7 

OP. 8 

08.0 

98.9 

99.6 

99.6 

94.6 

99.7 

49.7 

94.91100.0 

2  0  86.6  94.9  45.8 

06.8)  97.7 

97.7 

08.8 

08. <7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9100. C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1347 


°_M.  0-14-5  (0L-1)  PREV'OUS  EO'T'ON*  OF  Tm-J  form  ARE  OBSO^E’ 


OATA  PROCESSING  DIVlSICN 
-TAC,  L'SAF 

JSHfVILLF,  N.  C.  2F801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4-VC 6  OKINAWA  RYUKYU  IS/NAFA  AB 

.  S  -  f,  *  A  7  ON  ’»  AWt 


49-52,54-64 

>  E  A  RS 


ncv 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 800-20CC 

no  .RS  . s . ▼  . 


VISIBILITY  -STATUTE  MILES) 

CEILING  _ 


F 

EFT 

1C 

£  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2  ; 

!  >  1  1  2  ■ 

>114 

>  1 

1  4 

>58 

I 

,>12 

,  >  5  16 

±  1  4 

>  C 

\C  ' 

:e  sl .nc 

.  34.  1 

39.9 

39.9 

39.9 

39791 

39.9 

’  39791 

39.9 

39.9 

h  39.9 

39. 9 

*  39.9 

1  39.9 

39.9 

30.9 

'* 

20C0O 

17.  O 

4  3.2 

43.2 

43.2 

43.2 

4  3.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

> 

18000 

17.  ? 

43.3 

4  3.41 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

> 

1 6000 

3  7  •  t  ji 

4  3.3 

4  3.8i 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43. e! 

43.8 

43.8 

43.8 

> 

14000 

18.  T 

44.3 

44. 4i 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

4474, 

44.4 

44.4 

44.4 

> 

12000 

4  1  .  C| 

47.4 

47.51 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

> 

’0000 

44.  T  52.3  S2.4; 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

!  52.4 

§2-  A' 

"5274 

52.4 

"57.4 

> 

9000 

45.5 

53.9 

83.9 

53.9 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

> 

8000 

48.  1 

57.2 

57.3 

tttt 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6' 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

577 6 

57.6 

57.6 

57.6 

'1 

700C 

‘.1.4 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

> 

6000 

b  7  •  6 

63.7 

!  63.5 

63  •  51 

TJTS 

63.6 

6  3.8 

6  5  •  8 

63*8 

TL.I 

63.8 

6  3  •  6 

63.8 

63.8 

63.0 

63*8 

> 

5000 

55.  u| 

66.0 

66.4 

66. 4j 

66.5 

66. 5l 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

> 

4500 

•  9 

69.7 

70. r 

ToTT 

Ton 

!  to. 3 

"  70.5 

70.5 

76.5 

70.5 

70.5 

"7on 

Ton 

TO  .  5 

To. 5 

70.5 

> 

4000 

bl.bj 

74.2 

74.fc 

74.7 

74.0 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.  1 

75.1 

75.1 

75.  1 

> 

3500 

63. 1 

77.3 

77.9 

78.0 

r nrt 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

T57  3 

78.3 

78.3 

TS73 

T8.3 

78.  3 

> 

3000 

65.6 

80.3 

80.9 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

> 

2500 

'7.9 

83.7 

84.5 

84.7 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.  3 

8577 

"8573 

> 

2000 

70.5 

87.7 

88.7 

89.1 

89.8 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

> 

1800 

71.2 

88. 6 

89.7 

90.  1 

90.4 

90.4 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.91 

90.9 

90.9 

> 

1500 

71.7 

90.4 

91.5 

92.1 

92.4 

92.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

> 

1200 

72. 3 

91.6 

93.2 

93.8 

94.3 

94.3 

94.8 

94. 9l 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

> 

1000 

72.5 

92.4 

93.9 

94.6 

95.2 

95.2 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.  1 

96.1 

96.1 

96.1 

> 

900 

72. 0 

92.9 

94.4 

95.3 

96.0 

96.0 

96.8 

96. 9! 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.  1 

97.1 

97.  1 

97.  1 

> 

800 

72.7 

93.2 

95.0 

95.8 

96.7 

96.7 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

> 

700 

i?.i 

93.2 

95.0 

95.8 

96.8 

96.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

> 

600 

72.9 

93.5 

95.3 

96.2 

97.3 

97.3 

98.3 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

> 

500 

72.4 

93.6 

95.5 

96.4 

97.4 

97.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

T075 

r  99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

> 

400 

72.9 

93.6 

95.5 

96.4 

97.4 

97.4 

98.8 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

300 

’  72.9 

93.6 

95.5 

96.4 

97.4 

97.4 

98.8 

99.3 

KI-W 

ITT’H>] 

1750.15 

100715 

100.0 

> 

200 

72.9 

9J.6 

95.5 

96.4 

97.4 

97.4 

98.8 

99.3 

EZBj 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

100 

72.9 

93.6 

95.5 

'96.4 

97.4 

TM 

■9871 

■XK 

99.3 

99.8 

IUL 

kud 

roero 

Loo.O 

TOO70 

> 

0 

72.9 

93.6 

|  95.5 

96.4 

i  97.4 

97.4 

98.8 

1  99.3 

99.  3 

99.8 

99.8 

99.8 

jioo.o 

100.0 

|ioo.  0:100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


12  10WS  C  0-14-5  (OL  -  1)  PREVIOUS  EOlT  IONS  or  this  FORM  ARE  OBSOLETE 


n  A  T  A  PROCESSING  DIVISION 
t  TAC,  US Ap 

AW*f  VILLI,  A1,  c.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  -!  206 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  A8 


49-52,54-64 

rEARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSER VATJONS) 


NOV 

? 1 00-?  3C0 


v-o  - 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


CE  ILING 


F  E  F  T 

>  10 

■£  t 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  J 

>M2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58  1  >  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

p  ,  . 

32.  3 

4  3.8 

4  3.9 

4  3.  > 

43.9  43.9 

4  3.9 

4  3.9 

4  3.9 

43.9 

4  3.91  43.9 

4  3.9 

43.9 

4  3.9 

43.9 

/OCOn 

*5.2 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.  I 

47.1 

47.  1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.  1 

47.1 

47.1 

47.  1 

1 3000 

35.  5 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

> 

’6000 

*5.6 

47.4 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

14000 

j5.  / 

47.6 

4  7 . 6 

4  7.6 

47.6 

47.6 

47.6 

4  7.6 

47.6 

47.6 

47.6" 

4  7  •  6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

> 

I20GC 

17.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

10000 

4  1*0 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

537T1 

53.9 

53.9  53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

> 

9000 

52.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

> 

800C 

53.9 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59. 61 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

> 

7000 

56.  1 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

> 

6000 

57.3 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

<>5.1 

65.1 

65.1 

85. 1 

65.1 

65.1 

65  .T 

65.1 

> 

5000 

r-c.c 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68*8 

68.8 

68.8 

6  8  •  8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

> 

4500 

5  3.6 

73.3 

73.6 

n.6 

“7176 

73.6 

7776 

73.6 

73.6 

7776 

7376 

77.6 

7  3.6 

7776 

77.6 

"7776 

> 

4000 

56.8 

78.5 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

> 

58.15 

8T  75 

82.0 

^77T 

~527 1 

8771 

8?.l 

“827T 

82.1 

87. 1 

82.1 

82.1 

T2.  1 

5271 

82.1 

82.1 

> 

3000 

39.6 

84.4 

85.1 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

> 

2500 

61.0 

8771’ 

88.1 

88.4 

8  6  •  6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

8577 

88.7 

55.7 

88.7 

5577 

"5577 

> 

2000 

62.2 

89.9 

91.0 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

> 

1800 

63.  0 

91.71 

l~  92.4 

9775 

93.0 

hryT7 

93.2 

9^*  2 

93.2 

93.3 

93.  V 

93.3 

93.3 

93.7 

9175 

~917T 

£ 

1500 

ft  3  •  6 

92.5 

°3.9 

94.5 

94.9 

95. C 

95.1 

95. 1 

95.1 

95.2 

qS.2| 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

> 

1200 

63.8 

9  3.3 

95.0 

95.8 

96.  3 

96.4 

96.5 

"96.5 

96.5 

96.7 

96.  r 

96771 

96.7 

96.  r 

96  rr 

96.  7 

> 

1000 

63.8 

93.8 

95.5 

96.4 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

> 

63.8 

93.8 

95.5 

96.4 

97.3 

97.4 

97.6 

9776' 

97.  6 

97.8 

97.8 

97.8 

h77.9 

9779 

97.9 

97.9 

> 

800 

64.  1 

94.1 

95.9 

96.9 

97.7 

97.9 

98.0 

98  .0 

98.  1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

> 

700 

64*1 

94.1 

96.0 

97.1 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

90.8 

98.8 

“95.8 

> 

600 

64.  I 

94.1 

96.3 

97.4 

98.4 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

500 

64.  1 

94.1 

96.3 

“9774 

98.4 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

400 

64*  1 

94.1 

96.3 

97.4 

98.4 

98.5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

300 

64.  1 

94.1 

96.3 

97.4 

98.4 

58.5 

95.0 

99.1 

99.? 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.5 

100. 0 

rco.c 

> 

200  ■ 

64.  1 

94.1 

96.3 

97.4 

98.4 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

1C0.0 

> 

100 

64.1 

94.1 

96.3 

97.4 

98.4 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.91 

15(7.6 

15575 

H5575 

15570 

> 

0 

64.1 

94.1 

96.3 

98.4 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100. 0 

1C0.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 1350 


1210WS  Xl*«4  0*14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EOT  IONS  OF  THIS  PORM  ARE  OBSOLETE 


CATA  processing  division 

FTAC,  US  AF 

A^HLVILlfc,  N.  C.  23801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


AR/C  6 


OMNAw^  RYUKYU  I  S  /NAHA  AP, 

S  *  A  '  ON i  ’.»MF 


49-52, 54-64 


L  fcC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


000C-C20C 


VISIBILITY  ’STATUTE  WILES’ 

CEILING  _ 


c 

EE  T  ' 

>  10 

>  6 

>  5 

£  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

r.  ,Kir. 

26.  3 

32.8 

3  2.8 

32.2 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32. 81 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32. 81 

32.8 

32.8 

— 

20C00 

’6.9 

33.5 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

> 

18000 

26. 1 

3  3.5 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

> 

16000 

33.5 

33.6 

33.6 

33.6  33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

> 

14000 

>7.4  34.1 

34.1 

34.1 

34.1  34  7T 

34.1 

T4.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

777T 

34.1 

T4.1 

> 

1 2000 

29.  1 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.  3 

> 

10000 

J2.3 

40.7 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

4C.8 

40. S 

40.8 

40.8 

40.8 

40. e 

40.8 

40.8 

40.8 

40.o 

9000 

14.  3 

42.9 

43.  1 

43.1 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

*3-1 

43.1 

43.  1 

> 

8000 

)8. S  48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

487? 

48.5 

48.5 

'487? 

48.? 

487? 

78.5 

48.5 

4675 

48.5 

48.5 

> 

700C 

40.6 

52.7 

53.0 

53.0 

53.01  53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53. C 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

> 

6000 

‘  42.7 

56. r  56.6 

"56.6" 

56.6 

56.6 

56.6 

EX2E 

567? 

MB 

j-lTT- 

56 . 6 

"567? 

"56.6 

56  •  6 

56.6 

> 

5000 

46.  / 

62.3 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

> 

4500 

51.8 

69.4 

r  70.0 

757  o' 

70.01  70.0 

t£ZE] 

7876 

76.0" 

7676 

76.15 

7071 

> 

4000 

55. r 

75.7 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

> 

59.6 

82.7 

"81.4 

83.4 

63. 6 

83.6 

83.6 

"8176 

81.6 

81.6 

85.6 

83.6 

> 

3000 

62.4 

87.6 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

> 

64.  1 

90  .  8 

917? 

91. 8 

91.9 

"9T77 

K1& 

“9175 

IU£ 

91.9 

5 171 

9T.7 

91.9 

91.9 

91  79 

> 

2000 

64.9 

93.4 

04.4 

94.8 

**•* 

94.9 

95.1 

95.1 

-95*ir 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.  1 

> 

1800 

'  66.  1 

94.1 

95.1 

95.6 

95.8 

9578 

96.1 

967T1 

96.1 

77.1 

96  7T 

96.1 

767T 

"9677 

96.1 

96.1 

> 

1500 

65.2 

94.8 

95.9 

96.9 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.  7 

> 

1200 

65. 3 

95.5 

96.6 

97.8 

PHI 

IXQj 

98.7 

9877 

98.7 

98.7 

78.7 

> 

1000 

•  i 

95.6 

96.8 

98.  1 

EE 

EE 

ISw) 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

900 

65.3 

95.6 

97.0 

98.2 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

797? 

997? 

977? 

> 

800 

65.3 

95.6 

97.0 

98.2 

99.0 

99.  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

700 

65.4 

95.7 

97.1 

98.3 

i-mi 

|Qfj 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

7777 

> 

600 

65.4 

95.9 

97.3 

98.6 

EE 

333E 

HE 

100.0 

koo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

500 

65.4 

95.9 

97.3 

98.6 

KK’ 

ftojE 

TiTiWi 

i!iM( 

160.01 

loo. 6 

16070 

[06.6 

16676 

> 

400 

65.4 

95.9 

97.3 

98.6 

sin 

iffV 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

300 

65.4 

95.9 

97.3 

98.6 

99.4 

7977 

I'l'g 

M'g‘ 

Tootg 

loO.o 

100.  C 

100.6 

16676 

> 

200 

65.4 

95.9 

97.3 

98.6 

99.4 

99. q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

> 

100 

65*4 

95.9 

97.3 

98.6 

99.4 

99.4 

inijWji 

106. 0 

16676 

100.6 

16676 

16676 

> 

0 

65.4 

95.9 

97.3 

98.6 

99.4 

99.4 

KUL 

ipBn!] 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 1395 


mows  *1"^ 


0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EDITIONS  OP  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


HOCESS 
US  AF 
LEE,  N 


DATA  PROCESSING 
t  1  AC  *  CSAF 
AJHfVILLF.  N.  C. 


1 


BSERVATIONS) 

'STATUTE  MILES) 

1  2  i 

!  >  11  4  j  >  1  . 

>3  4  >5 

(.81  30.8  30.8 

30.8  30. 

! .  2 

32.2  32.2 

32.2  32. 

1.5 

32.5  32-5 

32.5  32. 

1.5 

32.5  32.5 

32.5  32. 

4  37.*  37.4 


34.1  34.1  34.1  34.11  34.1  34.1  34.1  34.1  34.1  34.1 


5  37.5  37.5  37.5  3 


40.1!  40.1  40.1  40.11  40.1  40.1  40.1  40.1  40.1  40.1 


50.4  50.4 


m 

Hi 


59. 4j  59.4)  59.41  59.4)  59.41  59. 4|  59.41  59. 4|  59.41  59.4 


66.4  66.4  66.4  66 


71.5  71.5  71.5  71.5  71.5  71.5  71.5  71.5  71.5 


83.8  83.8  83.8  83.8  83.8  83.8  83.8  83-8)  83.8 


Si 


94.5 

94.6 

96.2 

96.3 

97.8 

98.0 

98 

98 

9?. 9  93.1  93.11  93.2  93.2  93.7  93.2  93.2  93.2  93.2 


93.3  93 


95.7  95.7  95.8  95.8  95.8  95.8  95.8  95.8  95.8 


96.9  97.1  9 


98.4  98.6  98.6  98.9  98.9  98.9  98.9  98.9  98.9  98.9 


98.9  98.9  99.2  99.2 


98.2  98 
98.2  98 


■;)  t<r»n«n  c»r<m  i 


100.0100.0100.0100.0100.0100.0 


99.6100.0100.0100.0100.0100.0 


3||1'I«H»)P 


99.61100.0 


DATA  processing  division 

'  t  AC  *  USAF 

ASHEVILLEf  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


<.V?o6 


OKINAWA  RYUKYU  l S/NAHA  A8  49-62 ,54-64 

S'ATiON  N  A  ME  ~  YEARS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


DEC 

MON  T« 

0*300- 1100 

h6-w.BS  l.S.T  — 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING  _  _ _ _ _ 


■'FEET  ‘ 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 
_ J 

— 

>  2 

>t  1  2 

>114 

>  i 

>  3  4 

>  5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

■  NC 

:eiling  ! 

28.6 

28.7 

r  28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

2877 

28.7 

28.7 

28.  7 

2577 

28.7 

2577 

l"2B77 

> 

20000 

30.5 

3C.7 

EuZE 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

> 

18000 

30.  7 

30.8 

iliR 

30.8 

■HE 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.6 

> 

16000  ; 

30.8 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

> 

14000  ! 

U.O 

31.2 

BUS 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

"7T7? 

51  •  2 

31-2 

31.2 

31.2 

> 

12000  . 

32.3 

32.6 

i BE 

Be 

Bff 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

> 

10000 

35  *  ri 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.  3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

"3677 

7673 

7677 

5677 

> 

9000 

38.6 

39.2 

39.2 

ES 

ES 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

> 

8000 

<.4.7 

45.5 

45.5 

gyjy 

45.5 

IVTK 

EUE 

45.5 

"4575 

KM 

45.5 

7575' 

> 

7000 

30.4 

51.9 

MXL 

Bfr 

52.1 

52.1 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

ESI 

ESI 

52.2 

52.2 

> 

6000 

"8573 

55.6 

K-mi 

BUK 

KLIL 

■&2K 

E^fti 

56.0 

5670 

56.0 

na 

56  •  0 

56.0 

> 

5000 

“58. q 

59.  J 

BIT 

60.2 

EE 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

> 

4500 

43.4 

66. T 

65.8 

66.0 

66.1 

6671 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

> 

4000  • 

68.8 

71.3 

71.7 

72.0 

72. C 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

> 

3500 

73.8 

76.6 

■iff' 

mi  tv 

m*rc. 

HIT 

tiltj 

■Mi 

tM  i 

■Mi 

77.7 

77.7 

> 

3000 

78. C 

81.5 

BE 

E 

IsE 

IBL 

ll 

1  £ 

82.8 

82.8 

> 

2500 

80.8 

84.8 

mm 

mm 

■7-Til 

u& 

iia 

ILZfc 

86.2 

86  72 

> 

2000 

64. q 

88.8 

89.5 

90.0 

90. 4, 

,90.4 

9C.7 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

> 

1800 

84.6 

89.5 

90.3 

90.8 

91.1 

im 

tin1 

1,1  PY.’ 

91.7 

KUE 

KUL 

BIBsi 

UK 

UZL 

91.8 

<51.6 

> 

1500 

85.9 

91.8 

92.8 

93.5 

94.1 

LHj 

Era 

Mf 

WRii<Wi’iiOI7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

> 

1200 

n6.^ 

92.6 

93.  7 

94.5 

95. C 

95. q 

95.6 

95.9 

96.0 

96.3 

7675 

96.  3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

> 

1000 

86.6 

93.6 

94.7 

95.6 

96. Z 

96.2 

96. e 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

> 

900 

86.6 

93.9 

95.1 

96.1 

96. y 

96.7 

BIT-] 

KLKJ 

KLB3 

KEfC 

98.4 

98.4 

> 

800  | 

36.6 

94.1 

95.4 

96.4 

97.1 

97.3 

Eli! 

Eli! 

EZHj 

EE 

99.2 

99.2 

> 

700 

86.6 

94.2 

HIT 

98.4 

HF! 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

> 

600 

86.6 

94.2 

jitlt 

MU' 

98.4 

LLK 

98.9 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

500 

66  77 

94.3 

95.6 

96.6 

9773 

EUE 

98.4 

98.9 

Ki.yy-; 

5-m- 

100.0 

100.0 

> 

400 

86.  7 

94.3 

95.6 

96.6 

1^3 

97.5 

98.4 

98.9 

iTEw*] 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

300 

86  77 

94.3 

mm 

E-W-! 

9773 

miv 

KLZE 

■in.-. 

m a 

mi] 

100.O 

100.0 

> 

200 

86.7 

94.3 

Off 

96.6 

’7.3 

97.5 

98^4 

96^? 

100.0 

100. c 

> 

100 

86.  y 

94.3 

mm 

E3E 

jgbl'ffL] 

lltfjW*] 

100.0 

105.0 

> 

0 

86.  7 

94.3 

BE 

|  ; 

Eli 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _  1395 


1210WS  0-14-5  (OL-1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THU  FORM  ARE  OBIOLETE 


DATA  PKCC6SS IMG  DIVISICN 
t  TAC,  US  AF 

ASt-fVlLLE,  N.  C.  ?P80l 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4^-06 

S  *  A  '  O” 


OKINAWA  PYUKYU  I  S/NAHA  A6  49-52,44-64  DEC 

5’A!:ON  NAME  *  'EARS  *  MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  12C0-1400 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  HOJ 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES1 

CEILING 


■FEET' 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>34 

>58 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  0 

NC  CEILING 

-’a.J 

28.7 

28.7 

?8  •  7 

2877 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

> 

20000 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31. 2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31 .2 

31.2 

31.2 

> 

18000 

31.2 

3171? 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

> 

16000 

31.  3 

31.3 

31. 3| 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

> 

14000 

31.  <3 

31. 8 

31.8 

31.8 

31781 

31.8 

31.8 

31.fi 

31.8 

31.8 

31.8 

31.  R 

31.8 

31.8 

TT.e 

3l.e 

> 

12000 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

> 

10000 

38.  1 

3.5.41 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

8874 

> 

9000 

41.1 

41.3 

41.3, 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

> 

8000 

46.1 

r  46.5 

46.5 

46.51 

46. 5l 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

4679 

4675 

46.5 

> 

7000 

49.6 

5C.3 

50.4 

50. 4| 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

> 

6000 

42.  5 

5).6 

5TJ.  8 

"5T7B 

51.fi 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

5378 

53.8 

51.8 

53.8 

53.8 

53.8 

5T75 

> 

5000 

tf>6, 4 

57.6 

87.7 

57.8 

57.9 

57.81 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

> 

4500 

61.4 

62.9 

63.1 

63.2 

63.2! 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

6  3.3 

63.3 

63.3 

63.3 

^y.  3 

> 

4000  ; 

69.2 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

> 

73. a 

75.1 

75.3 

7575 

75.5 

"75751 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75#  6 

75.6 

T5.6 

75 . 6 

> 

3600 

76.8 

79.4 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

> 

2500  1 

eo.5 

83.3 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

Tin 

"8179 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

(53.9 

> 

2000  1 

85.2 

89.2 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

> 

1800 

“5.9 

90.3 

91.0 

91.1 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

9175 

9T75 

91.5 

91.5 

9T75 

9175 

91.5 

91.5 

> 

1500 

37.7 

92.0 

93.1 

93.7 

94.1 

K3j 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

> 

1200 

37.6 

93.0 

94.1 

95.1 

95.5 

95.5 

KEfT-’ 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

"9579 

> 

1000 

67.  7 

93.4 

94.9 

95.8 

96.4 

96.4 

1-Mi 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

> 

900 

=  7.8 

93.8 

95.4 

96.3 

97.0 

97.4 

KlQi 

98.0 

98. C 

98.0 

98.0 

"98701 

W.C 

> 

800  ! 

ye. a 

94.1 

95.7 

96.6 

97.3 

HSL 

97.8 

Bm 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

> 

700 

88. C 

94.  J 

95.8 

96.8 

97.7 

Kllli 

98.2 

9875 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

£ 

600 

««. q 

94.4 

96.0 

96.9 

97. a 

9  7.8 

98. ^ 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.  1 

99.1 

qM 

99.1 

> 

500 

88. d 

94.4 

96.  1 

97.0 

98.1 

KIHI 

min. 

ehe 

KIlC 

KEfE 

99  .  8 

"9979 

"9979 

99.9 

"9979 

> 

400 

88.0 

94.4 

96.2 

97.1 

98.2 

yTn» 

BE 

Be 

KIP 

99.9 

Ol 

• 

O 

21 

100. 0 

100.0 

1C0.0 

> 

300 

88. C 

94.4 

°6.2 

97.1 

98.2 

m* 

KKK 

99.9 

100.0 

loo.o 

10070 

roo.o 

> 

200 

88. d 

94.4 

96.2 

97.1 

98.2 

98.2 

BBS 

99.  4l 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

100 

88. C 

94.4 

96.2 

9T7T 

98.2 

Kin-: 

9979 

100.0 

100.0 

roo.o 

10070 

> 

0 

88. C 

94.4 

96.2 

97.1 

98.2 

KiiPv 

nArfn 

eeze 

BE 

■*44m 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

1210WS  0-14-5  (0L-  1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 1J95 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
t  TAC,  USAF 

ASHtVILLE.  N.  C.  268Q1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


422C6 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 


49-52, 54-64 


DEC 


S  T  A  T  I  ON  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MON  T  M 

15CO-I700 

h  6  US'S  l.  .S.'f. 


VISIBILITY  'STATUTE  MILES) 

CEILING  1  _ _ _ _ 


FEET'  * 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  l  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>58 

>  1  2 

>5)6 

>  1  4 

>  0 

NO  CEILING  ! 

28. 7  28. 

y  78. 7 

2877 

28.7 

KR 

28.7 

2077 

28.7 

2877 

26  •  / 

28.7 

2677 

28.7 

2677 

> 

20000 

31.7 

31. 

r  31.7 

31.7 

31.7 

life 

ESS 

31.  7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

> 

18000 

31.8 

31. 

f  31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

"TiTs1 

31.8 

31.8 

31 .8 

31.8 

31.8 

> 

16000  ■ 

31-8 

31  . 

8  31.8 

31.8 

31.81  31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

> 

14000 

32.  5 

32. 

3  3275 

32.5 

32.5 

B22E 

32.5 

mm 

32.5 

32.5 

32.5 

3275 

TI75 

32.5 

32.5 

3275 

> 

12000 

14. 4 

34. 

4|  34.4 

34.4 

34.4 

KTV1 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

> 

10000 

38.  3 

38. 

91  38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

36.9 

1  38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

36.9 

38.9 

30.9 

> 

9000 

41.2 

41. 

4l  41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

> 

8000 

46.0 

46. 

t  46.2 

4677 

4b. 2 

KJ*¥- 
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46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

> 

7000 

*  6 
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0|  51.0 

51.0 

51.0 

n 

BS 

Eft 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

> 

6000 

7 
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53.5 
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mm 
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sm 

53.5 

53*5 

S3  •  5 

53.5 

5  3*5 

> 

5000 

57.  1) 

58. 

4  58.4 

58.4 

5?*S 

E 1 

BE 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

> 

4500 

61. C 

62. 

8T62.9I 

62.4 

62.9 

62.9 

63.0 

K2BL 

KH* 

63. C 

6770 

63.0 

6770 

6770 

> 

4000 

66.3 

68. 

4)  68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68. 8 

> 

71.5 

76  • 

3|  74. 6| 

74. 6 

74. f 

75.0 

'  75.0 

75.0 

75.0 

7570 

75.0 

7570 

7570 

75.0 

> 

3000  ( 

75.4 

78. 

8|  79.1 

79.4 

Mi Mi 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

> 

2500 

7979 

84. 

1  84.6 

84.  A 

84.9 

■  W- 

§5.3 

K£B2 

mm 

65.3 

65.3 

65.3 

85.3 

85.3 

> 

2000 

83.  J 

89. 

Oj  89.^ 

90.1 

90.3 

90.5 

90.8 

90.8 

90.  8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

> 

1800  ' 

§7751 

90. 

of  90.5 

91. Z 

91.4 

HR 

91  .E 

91.8 

91.9 

91 .9 

91.9 

91V9 

91.  5 

91.9 

9179 

91.7 

> 

1500 

£5.9 

92. 

4)  93.4 

93.9 

94.3 

94.4 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

> 

1200 

^6  *  A 

93. 

3)9 4.1 

95.1 

95.8 

95.9 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

5076 

96.6 

96.6 

96.6 

> 

1000 

66.9 

93. 

8|  94.9 

95.9 

96.6 

96.8 

97.3 

97. 5| 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

> 

900 

86 * 

94. 

1  95.1 

96.2 

96. Si 

mm 

BAi 

ralCw 

KLQJ 

■rTni 

9B.  1 

“9871 

9  871 

98.1 

> 

800 

86.7 

94. 

4|  95.6 

96.8 

97.6 

97.9 

mnpi 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

> 

700  ■ 

86.  7 

94. 

4  95.8 

97.0 

97. { 

KTQI 

fc-i-F*. 

98. S 

99.0 

99. 1 

99.1 

99.1 

99.  1 

79971 

99.1 

99.  1 

> 

600 

86.  7 

94. 

5|  95.8 

”•» 

98.  1 

HFH 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

500 

86.8 

94. 

a  95.9 

97.2 

98.2 

EM 

EtIT? 

99.71 

99.  T 

99.7 

99.7 

> 

400  i 

86. a 

94. 

6|  96.0 

98.4 

Em 

99.6 

HR 

ESE 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

300 

86.0 

<34. 

el  96. C 

97.3 

98.4 

nn 

99.8 

9979 

itoq*] 

1  f  »I»Wi) 

100.35 

100.  o' 

100. 0 

100. 0 

> 

200 

86.0 

94. 

6j  96.0 

97.3 

98.4 

99.8 

99.9 

iTICTB 

100.0 

100. 0 

O 

• 

O 

O 

** 

100.0 

> 

100 

8670 

94. 

6|  96.0 

97.3 

98.4 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

IM»K» 

reEM 

100.0 

100.0 

100*0 

10073 

> 

0 

06.8 

94. 

6|  96.0 

97.3 

98.4 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

O 

t 

O 

O 

100. 0 

100.0 

100.0 
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3*5  •  3  39.3  39.3!  39.3  39 
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59.1  59.3  59.31  59 
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52.0 
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59.4  59.4 
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96.4 

96.5 

96.5 

96.5 
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97.3 

97.3 

97.4 
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97.4 

6  98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 
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VISIBILITY  STATUTE  MILES' 

CEILING  _ _ 

PFET  _ 


>  10  £  6 

i  5 

£  4 

>  3 

>212 

>  2 

>1  1  2 

>114 

>  1 

>  3  4 

>  5  8 

>  1  2 

>5  16 

>  1  4 

>  C 

N C  CEILING 

70. 7  34.9 

34.9 

34.9 

34. 

9  34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

'  34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

1  34.9 

> 

20000 

JO.  2;  36.8 

16.8 

36.8 

36. 

61  36.8! 

36 . 8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

> 

18000 

JO.  JT  36.9 

36.9 

36.9 

36. 

9l  36.9 

36. 9 

36.9 

!  36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

> 

16000 

JC.  3  36.9' 

36.9 

36.9 

36. 

9|  36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

1  36.9 

> 

14000 

'0.61  3772T  J7.  2 

^7.2 

37. 

2  777? 

”577? 

37.2 

57.? 

37*2 

T7.2 

37.2 

37.2 

T7.2 

3T7? 

”17.  > 

> 

12000 

31-71  38.8 

38.8 

38.8 

38. 

el  38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.6 

> 

10000 

J4."l[  41. 8l 

41.8 

41.11 

41. 

el  4i.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

4T.P 

41.8 

41.8 

41.8 

”4175 

> 

9000 

<5.  H|  44 .0 

44.0 

44.0 

44. 

q  44.0 

44.0 

44.0 

44. C 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

> 

8000 

10. 9f  48.6! 

45.6 

4076 

46. 

6  48. "6 

46.6 

4876 

48  •  6i 

^48.6 

46*6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

> 

7000 

41.9  63.0 

3  3.1 

03.1 

53. 

1  53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

> 

6000 

4  3  •  S)  5 1  m  3 

'  5&*3 

15677 

56. 

31  56.3 

56.3 

5671 

56.3 

56  •  3 

56.3 

56.3 

56.3 

”5673 

5  A  •  3 

56.  3 

> 

5000 

47.  7)  62.4 

62.6 

62.6 

62. 

7  62. 7| 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.  1 

> 

5T3  69.6 

69.6 

697? 

[  69. 

7  69.7 

“6977 

T1977 

69.7 

”6977 

”6977! 

69.7 

69.7 

6977 

2T9.T 

6*57  7 

> 

4000 

'6.T|  78.4) 

78.6 

78.6 

,75. 

7  75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

> 

60.81  81.6 

81.9 

8179 

i  82.0  82.0 

”82.0 

9270 

”82.0 

”8270 

”5775 

0275 

02.0 

”5275 

0275 

82.0 

> 

3000 

84. d  86. a 

8  7.3 

1  87. 

4  87.4 

87. 4| 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

> 

65*  f  89 «t 

90.3 

“90.5 

90. 

51  'I  U  •  51 

”90.5 

90. 5| 

”90.5 

9075 

”9575 

9075 

5075 

90.6 

9075 

95.5 

> 

2000 

67. 2|  92.6 

93.3 

93.8 

93. 

6|  93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

> 

1800 

67.  tJ  9573T  9379 

7672 

>  947 

S  94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

”9474 

9474 

94»  6 

94.6 

94.6 

9476 

> 

1500 

68. (j|  94.1 

94.9 

98.4 

95. 

6|  95. 7j 

95.9 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

> 

1200 

68.3  94.81  T5. 6 

96.3 

96. 

6l  96.^ 

97.1 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

9725 

97.5 

> 

1000 

oH.O)  98.8! 

96  •  6 

97.6 

97. 

9|  98. q 

98.41 

2M 

98.4 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.8 

96.8 

98.6 

> 

900 

68.67  98.81  96.7 

“9778 

98. 

i  98.2 

”9877 

98.8 

96.6 

99.1 

99.1 

9971 

99.1' 

99.  1 

9971 

99.1 

> 
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6  8  •  7  9  5  •  6 

96.8 

°8  •  1 

98. 

4|  98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

48.7  98.7 

96.9 

98.2 

98. 

4  98.6 
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99.2 

99.2 

99.6 

99.6 
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99.6 
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> 
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68.7  98.8 

97.0 

98.3 

98. 
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22*5 
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99.8 
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99.8 
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98.3 
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”9979 
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> 
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> 
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98.3 
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99.9 
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> 
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68.7  98.8 

97.0 

98.3 
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99.4 
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> 
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99.2 
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99.4 
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99.9 

99.9 

99.9 
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> 

0 

68.  7|  98.8|  97.0 
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PART  D  SKY  COVER 

This  sumary  is  prepared  from  hourly  observations  and  is  a  percentage  frequency  distribution  of  total  sky 
cover  by  tentns,  plus  mean  sky  cover,  and  total  number  of  observations.  It  is  presented  in  two  tables  as 
follows : 


1.  By  month  and  annual  -  all  hours  and  all  years  combined. 

2 .  By  month  -  by  standard  3-hour  groups . 


NOTE:  ff  1:  Sky  cover  (total  cloud  amount)  was  not  reported  by  U.  S.  Services  until  mid  1945 •  Data,  when 
available,  were  punched  for  Air  Force  stations  beginning  in  1946,  but  were  not  available  for 
Navy  stations  until  1948  or  1949.  Weather  Bureau  stations  recorded  total  cloud  amount  in  re¬ 
marks  beginning  sometime  in  1945,  but  few  stations  have  punched  data  prior  to  1948.  This 
summary  will,  of  course,  be  limited  to  period  of  available  data. 


NOTE:  fi  2: 


Some  sources  of  punched  data  used  for  this  summary  report  cloud  amounts  in  oktas.  These  have 
been  converted  to  tenths  prior  to  summarizing,  and  notation  is  made  on  the  form  to  indicate 
that  data  were  originally  reported  in  oktas.  The  manner  of  conversion  is  given  below: 
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STATION  STATION  NAME  PERIOD  MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

PERCENTAGE 

frequency  of  tenths  of  total 

SKY  COVER 

MEAN 

TOTAL 
NO.  OF 
OBS. 

M-T.) 

0 

l 

2 

a 

A 

5 

6 

7  ! 

8 

9 

10  SKY  COVER 
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3*8 

4.3 

3.6 

3.8 

4.1 

4.  3 

5.5 

7.2,! 

10.5 

10.7 

•.2.0! 

7.5 

11156 

Fhi 

s.i 

4.1 

4.4 

4.4 

4.3 

3.3 

4.6 

5.6 

8.2; 

8.2 

47.6 

7.4 

10175 

«  A  -t 

A. 3 

4.2 

4.3 

4.3 

4.4 

3.9 

3.3 

6.0 

7.8 

7.4 

50.0 

7.5 

11159 

-4.4 

4.  1 

— 

4.6 

5.1 

4.7 

4.6 

■B 

BE 

7.9 

46.1 

7.4 

10795 

2.5 

■£ 

1 

4.8 

mm 

3.8 

■a 

9.5! 

9.9 

47.9 

7.7 

11880 

J1 

2.0 

2.7 

3.3 

4.3 

4.5 

BE 

11.0 

46.9 

7.9 

11513 

JLL 

2.6 

5.C 

7.9 

9.5 

8.5 

7.3 

4.7 

8.0 

12.0 

9.1 

25. 31 

6.4 

11901 

a'.".; 

J  •  8 

4.8 

7.0 

8.7 

8.4 

7.9 

4.3 

8.4 

11.1 

8.3 

26.3 

6.3 

11877 

SFF 

5.2 

7.8 

8.5 

9.5 

8.7 

4.6 

8.2 

11.0 

7.8 

20.8 

5.8 

11519 

OCT 

*1.4 

7.6 

3.2 

9.0 

■B 

na 

6. 7[ 

9.1 

8.0 

26.8 

6.0 

11903 

NCV 

_ 

T  3 

7.1 

6.8 

7.0 

m 

m 

SB 

6.3 

8.2 

7.7 
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L_ _ 
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_ 
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5.6 

5.4 

5.4 

4.6 
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9.0! 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

— 
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5.1 

SB 
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5.4 

7.0 
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wm 
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SB 

BB 
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In  this  section  are  presented  various  summaries  of  dry-  and  wet-bulb  temperatures,  dew  points,  and  relative 
humidity.  The  order  and  manner  of  presentation  follows: 


1 .  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  -  derived  from  daily  observations  and  presented  by  month  and 
annual  for  all  years  combined.  These  tabulations  provide  the  cumulative  percentage  frequency  to  tenths  of 
temperature  by  5-degree  Fahrenheit  increments,  plus  mean  temperature,  standard  deviation,  and  total  number 
of  observations  in  three  separate  tables  as  follows: 

a.  Daily  maximum  temperature 

b.  Daily  minimum  temperature 

c.  Daily  mean  temperature 


2.  Extreme  values  -  derived  from  daily  observations  with  extreme  value  given  for  each  year  and  month  of  record 
available.  Extremes  are  provided  for  a  month  if  all  days  for  a  month  contain  valid  observations.  All  months 
for  a  year  must  have  valid  extremes  before  the  ANNUAL  value  is  selected  for  that  year.  Means  and  standard 
deviations  are  computed  for  months  and  annual  when  four  or  more  values  are  present  for  any  column.  Two  tables 
of  daily  extreme  temperatures  are  prepared: 


a.  Extreme  maximum  temperature  NOTE:  A  supplementary  list  also  provides  extreme  temperatures 

b.  Extreme  minimum  temperature  when  less  than  a  full  month  is  reported. 

3-  Bivariate  percentage  frequency  distribution  and  computations  of  dry-bulb  versus  wet-bulb  temperature. 

This  tabulation  is  derived  from  hourly  observations  and  is  presented  by  month  and  annual,  all  hours  and  all 
years  combined.  The  following  information  is  provided: 

a.  The  main  body  of  the  summary  consists  of  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  of  wet-bulb 

depression  in  17  classes  spread  horizontally;  by  2-degree  intervals  of  dry-bulb  temperature  vertically. 
Also  provided  for  each  dry-bulb  temperature  interval  is  the  percentage  of  observations  with  dry-bulb  and 
wet-bulb  temperature  combined;  and  again  for  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point  temperatures  separately. 
Total  observations  for  these  four  items  is  also  provided  in  two  lines  at  end  of  each  tabulation  table, 
which  may  require  two  pages  in  some  cases . 

NOTE:  A  percentage  frequency  in  this  table  of  " ,0"  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to  less 
than  .05  percent. 
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b.  Statistical  data  for  the  individual  elements  of  relative  humidity,  dry -bulb,  wet-bulb,  and  dew-point 
temperatures  are  shown  in  the  section  at  the_bottom  left  of  the  forms.  These  consist  of  the  sum  of 
squares  (Xx2),  sums  of  values  (£X),  means  (x),  and  standard  deviations  (crx).  The  number  of  obser¬ 
vations  used  in  the  computations  for  each  element  is  also  shown. 

c.  At  the  lower  right  of  the  form  are  given  the  mean  number  of  hours  of  occurrence  for  six  ranges  of 
dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point  temperatures,  and  total  number  of  hours  possible  in  the  period 
represented.  Mean  number  of  hours  is  shown  to  tenths  and  indicates  mean  number  of  hours  per  year  in 
the  annual  summary,  or  mean  number  of  hours  per  month  in  the  tabulations  by  month. 

NOTE:  Wet-bulb  temperature  usually  was  not  reported  prior  to  I9A6.  Relative  humidity  usually  was  not 
reported  prior  to  19^9,  nor  subsequent  to  June  195^;  and  was  computed  by  machine  methods  for 
observations  recorded  during  these  periods.  All  values  of  dew-point  temperature  and  relative 
humidity  are  with  respect  to  water,  unless  otherwise  indicated. 

1.  Means  and  standard  deviations  -  These  tabulations  are  derived  from  hourly  observations  and  present  the 
mean,  standard  deviation,  and  total  number  of  observations  for  the  eight  standard  3-hour  groups,  by  month 
and  annual  and  again  at  the  bottom  for  all  hours  combined.  Records  for  all  years  available  are  combined. 
Tables  are  prepared  for  the  following: 

a.  Dry-bulb  temperature 

b.  Wet-bulb  temperature 

c .  Dew-point  temperature 

5.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  -  This  summary  is  derived  from  hourly 
observations  and  presents  the  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  by  in¬ 
crements  of  10*  classes,  plus  the  mean  relative  humidity  and  total  number  of  observations  in  two  tables. 

a.  Table  1  is  prepared  by  month  and  annual,  all  years  combined,  with  month  being  the  vertical  argument. 

b.  Table  2  is  prepared  by  month  by  standard  3-hour  groups,  with  the  hour  groups  being  the  vertical 
argument  and  a  separate  page  for  each  month.  All  years  are  also  combined  for  this  summary. 


E  -  2 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
EMC,  USAF 

ashlviilf,  n.  c.  ?«eoi 


DAILY  TEMPERATURES 


477C6  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AC  49-64 

SiaiTok  s’t AXIOM  N AM)  yTars 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  MIMKOf' 

(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


V 


>210  WS 


OATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  USAP 

ASHEV I  LIE  »  lv.  C.  28801 


DAILY  TEMPERATURES 


I 


OATA  PROCESSING  DIVISION 
t  T  At  9  U  S  A  F 

ASHtVlLUt  N.C*  2d801 


EXTREME  VALUES 


MAXIHUM  TEMPERATURE 

[FROM  DAILY  OBSERVATIONS' 


<i/,;Cfe  OKINAWA  RYUKYU  IS/NAPA  Ati 


49-64 


STATION  NAME 


WHOLE  CEGRECS  E AHRENHh I T 


(OS4«0)S  9J  O  *»  >Hf  SM  OtZl 


1210  WS  JUl  64  0-26-  5  (EM  50)  REVISED  PREVIOUS  editions  of  IMIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
: TAG,  USAF 

ASHEVILLE •  N.  C.  ?38Gt 


PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


42206 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAhA  AP 


49-6  3 


ALL 


STATION  NAME 


PAGE  1  ALL 

HOURS  a  S  T  ) 


WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 


Element  (X) 


Rel.  Hum. 


Dry  Bulb 


Wet  Bulb 


*x’ 


8406  146 91 


7392797081 


640412784^  9198708 


3960993701  8837692 


1 0504921 


9942666 


78.1 


73.3 


66.3 


6?f  7 


12.3961 


6.9561 


9.3301 


IlC.  8  211 


No.  Ob*. 


l  34585 


135719 


134590 


134535 


Xi-] 

12 

3  4 

5  •  6  !  7  8  1  9  10 

11  -  12 

13  14 

I1WM 

IT571 

RBSFFl 

DB  WB 

Dry  Bulb 

Wet  Bulb  Dew  Point 

2  8/  27 

TOTAL  ;  2.3 

?o.>- 

vO 

« 

1 

22 .716.2 

('.3 

2.7 

•  5 

.1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■e 

M 

135719 

5 

134585 

- !  ! 

1 

3459C  1 

3459C< 

! 

1 

;  ; 

1 

1 

!  :  ' 

i  ,  , 

! 

1 

... 

_ 

i 

: 

■ 

■ 
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1 

1 

■ 

1 

_ _ _ L 

_ 1 _ 

Mean  No.  of  Hour*  with  Temperature 


>  67  F 


5178. 713588. 


£  73  F 


5«m46Q5t4|32QQ.61  183.41 


»  80  F 


16521. 714793. 212533. 8|  2 . 6|  8760.  C 


654.91 


T  otal 


STttw^O 


6760. C 
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oata  processing  division 
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PSYCHROMETRIC 

SUMMARY 

42206  OKINAWA  RYUKYU  IS/NAt.A  A  H 

STATION  STATION  NAME 

NO-52, 5  4-65 

YEARS 

*  AK 

MONTH 

^AGe  1  ALL 

HOURS  L  S  T 


DATA  P6CC8SSING  DIVISION 
f I  AC  *  US AF 

ASHFVILLfc,  N.  C.  28801 


PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


STATI 

ION 

STATION  N, 

7am 

P 

(P) 

0 

12  3  4 

5  6 

7  8  . 

84/ 

9  5 

.  1 

.  0T 

82/ 

31 

.4 

.6 

.  2 

6C/ 

70 

.7  1.4 

1  .0' 

.  7 

7  8/ 

77 

•  0 

1.4  2.2 

1.4 

l  •  0! 

/•/ 

73 

.4 

3  .  Ji  2.7 

7.1 

I  .  c 

74/ 

7  3 

.  8 

5.3,  3.3 

2.2 

1. 1 

72/ 

71 

1  .0 

8.7  3.71 

1  .8; 

1.4 

n  / 

or> 

1. 1 

4.8.1  4.0, 

2.2; 

1.4 

•V/ 

b7 

.3 

3.  31  3.6i 

2 . 1! 

1.8; 

HU 

65 

.7 

l.  7  2.4, 

±-’L 

L.  A 

60-S2, 54-65 


WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (El 


PAGE  l  ALL 

HOURS  (L  ST. 


.  o  T" 


.2  .1,  .01 

•  3  •  l  •  Oj  •  u 

.2  .0!  .G-  .0  .0 

.3  .21  .  1|  .0 

.9;  .3;  .  »j|  .  I 

1 7?  Tv  Ti~ 

1.3.  .  4|  .0' 

Te]  7TJ 

■  A 


23-24 

25  26 

27  28 

29  -  30 1  2  31  DB.  WB  j  [>y  B„ib  _  Wei  Bulb  Dew  font 

ir  i7 

ICO  16C 

_ 

398  *98 

1  o  72  67?,  li?  IS 

1132  118?  866  333 

>876  1378  976  79C 

1622  1627  1337  1C11 
lo72  162?  1538  1259 

1  279  12791  1291  1389 
895  897'  11  28  1062 

6  89  5891  10231  913 

3  C  5  3851  839  78.4 

101  1C1 


0 


46/4  5  _ _  I _ 

44/  43~  1 

42/  4 1  _ _ _ 

4  n  /  3° 

n  AL  4. 72  8.  Oft  7. 911 9. 6jl  7.2]  6.0,  1.6 
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Ai?06 

STATION 


OKINAWA  KYUKYU  1  S/NAHA  AB 

STATION  NAME 


84-65 


PAGE  l  ALL 

MOUfiS  1ST) 
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422C6 

STATIO 


OMNAhA  RYUKYU  I S/ NAHA  A6 

STATION  NAME 


49-52,54-65 


PAGE  1  ALL 

HOURS  II  S  T  I 


— 

— 

5C9  509 

12651  1 30C 

1671  1759 
1952  2035 

9 

95 

4 

13 

_ 

_ 

2839  3038 
2043  2147 

8b  5 
3810 

182 

14C5 

681  796 

133  232 

455? 

151b 

4202 

3502 

I  L  £ 

_ 11141 

111141 


z 


909855 


981936  82.7 


No.  Obi. 


11141 


11868 


!HI 

68109826 

870860 

65173763 

851797 

EigiTgEI 


liTgiroiiniitaM 


1210  WS  JUL  64  0-26-5  (Oat  50)  REVISED  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  ORSOLETE 


PA  1 4  PROCESSING  DIVISION 
1  TAC,  U S A F 

ASHt  VlLLE,  N.  C.  28801 


42206  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 


PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


49-52, 54-65 


STATION 

STATION  NAME 

YEARS 

MONTH 

0 AGF  l  ALL 

HOURS  (L  S  T  ) 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  |F)  TOTAl  _  TOTAL  _ 

•l0ln.|2!l3-IAll5-t6lt7.18ll9-20bl.J3lj3.3Alj5-2Al?7-?8l2*-3ol  >31  0  B  WB  Dry  Bulb  I  W«l  Bulb!  D.w  Pom 


!  94/ 

93 

| 

1  32/ 

91 

•  d 

90/  89 


8  6/  86 


74/  7  3 
72/  71 


70/  6  9 


62/  61 
60/  59 


.1  1.1  3 . 


2.110.21  5 


2329  2  369  535)  184 

2288  2334  22641  707 


3652  2582 


921  22  6 


E lament  (X)  ZX*  I  ZX  I  X 


77118399  941481  81*7 


6260974 


Mean  No.  of  Hours  with  Temperature 
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PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


206 

OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AB 

49-52,54-65 

CCT 

STATION 

STATION  NAME 

YEARS 

MONTH 

PAGE  l  ALL 

hours  (i  s  n 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F)  _ _ _ _ _  TOTAL  _  TOTAL  _ 

-10  I  1112  Il3-1A|15I6|17-T8|l9-20121-22|23-2^|25-26|27-2S|29-30|  ;3I  DB  WB  I  >y  Bulb  !  w.i  Bulb  D,w  Po,n 


88/  37 
66/  as 


l 

8  4/  8  >  .0 

82/  81,  .4 

.  7 
1.8 

1  .4 

2.6 

1.7 

1.7 

80/  79  .1  1.6 
78/77  .2  3.6 

4.2 

4.5 

2.9 

3.7 

2.7 

1_2^8 

1.9 

1.9 

1 

7o/  7i  .4  4.3 
74/  73  .5  2.7 

3.8 

2.7 

3.7 

2.9 

2.8 

2.1 

1.8 

nil 

II 


271  272 


L  7  75  1775 
2 1  id  2112 


21611  2161  17721  1078 


68/  67 

66/  6  8 


66/  6  1  I 
62/  61  I 


60/  69 
5  8/  57 


56/  55 
66/  5  3 


>2/  51 


0 

1 

48/  47  i 
46/  45 

!  S 

I 

_ 

CTAl 

1.615. 1)21.5 

|22.8 

il3.9|l2.3| 

6.2 

1.4 

245  620 


jl  1  866 

11863  11863 


Element  (X) 


Bel  Hum.  j 

Dry  Bulb  T 


VMef  Bulb 


Dew  Potnt  I 


69820577)  B9B351 

69382677  905975  I  76.4 


59412609  837553 


54982314  804198 


No.  Ob*. 


11863 


11866 


Mean  No.  of  Hour*  with  Temperature 
S  32  F  I  >  67  F  I  £  73  F  I  i  80  F  I  »  93  F 


IIHKF'HTI 


Total 


744.0 
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OAT*  PROCESSING  DIVISION 
FTAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  2 8801 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


ORY-BULB  TEMPERATURES  DEC  F  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


422C6 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  A3 


STATION  NAME 


49-65 


HRS. (L.S.T  ) 

JAN. 

FPP.  n 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUl. 

AUG. 

SEP 

OCT 

NOV 

MEAN 

59.8 

60.8 

63.* 

68.5 

73.5 

77.* 

81.1 

80.5 

79.5 

7*.* 

69.6 

63.9 

71.3 

CO-02  s  d 

5.302 

5.275 

5.110 

*.752 

3.921 

3.39* 

1.932 

1.76* 

2.619 

3.395 

3.915 

3.813 

8.419 

TOTAL  OBS! 

1395| 

1271 

1395 

1350 

1*85 

1**0 

1*85 

1*89 

1**0 

148* 

13*7 

1390 

16961 

'  t  1  :  ;  I  T  T 

MEAN  i 

59.* 

60.3 

63.0 

68.0 

73.1 

77.1 

80.5 

80.0 

78.9 

73.9 

69.2 

63.6 

70.8 

03-05  s  o 

5.301 

5.372 

5.278 

*.865i 

3.990 

3.**Z 

1.991 

1.683 

2.666 

3.506 

3.865 

3.9*3 

8.411 

TOTAL  OBS 

1395 

1272 

1  395 

13  50 

1*85 

1**C 

1*89 

1*89 

1**0 

1*82 

13*4 

1395 

16961 

MEAN 

59.5 

60.5 

63.2 

68.7 

7*. 2 

78.0 

81.7 

80.9 

79.6 

7*. 5 

69.5  1 

63.7 

■nvti 

0  6-08!  s  d 

5.209 

5.325 

5.231 

*.821 

*.095 

3.634| 

2.*1* 

2.252 

2.897 

3.5891 

3.936 

3.877 

Bilff 

TOTAL  OBS 

13951 

1272 

139* 

1350 

1*85 

1**0 

1*89 

1*85 

1**0 

1*62 

13*4 

1395 

HfuT, 

MM 

MEAN 

62.5 

63.7 

66.7 

72.2 

77.* 

80.9 

89.2 

8*. 5 

83.7 

78.3 

73.2 

66.6 

74.9 

09- U  S  O 

5.534 

5.703 

5.2** 

*.700 

4.06^ 

*.123 

2.832 

2.693 

2.9*1 

3.770 

4.011 

4.258 

8.971 

TOTAL  OBS 

1395 

1271 

1395 

1*85 

■ta 

HfTT) 

mul 

1*38 

1*82 

13*6 

1395 

16965 

i  ■  ■■  ■ 

M.-  0| 

■  ■ 

■  ■ 

MEAN 

65. 3 

65.5 

68.* 

73.8 

78.7 

82.3 

86.8 

86.0 

85.5 

79.9 

74.7 

68.6 

76.5 

12-1*  so 

5.783 

5.98C 

5.3*8 

*.71* 

*.2*6 

*.*26 

3.127 

3.060 

3.168 

3.900 

4.238 

4.417 

8.983 

TOTAL  OBS 

1399 

1272 

1395 

13*9 

1*82 

1*37 

1*8* 

1*83 

1**0 

1483L 

13*71 

1395 

LM62 

HI  R 

000H60; 

H'  ■ 

63.7 

65.0 

68.0 

73.2 

78.2 

82.0 

86.5 

o5.7 

8*. 8 

78.9 

73.7 

67.8 

75.9 

5.989 

5.931 

5.3151  *.671 

*.2*7 

*.5*5 

3.092  2.963 

3.132 

3.859 

*.250 

4.299 

9.C43 

139  3 

1270 

1395 

1350 

1*83 

1*38 

1*88 

1*82 

1**0 

1*85 

13*6 

1394 

16964 

■■■■■■I 

■  ■ 

■  '  |  ■ 

■■■■ 

j  MEAN 

61.* 

62.7 

65.6 

70.7 

75.7 

79.6 

8*.0 

83.0 

81.8 

76.1 

71.1 

65.3 

73.3 

18-201  sd 

5.3*1 

5.351 

*.935 

*.**7 

3.9*5 

3.978 

2.625 

2.371 

2.678 

3.400 

3.770 

3.835 

8.710 

:  TOTAL  OBS 

1395 

1 27C 

1395 

1350 

1*8* 

1*39 

1*86 

1*61 

1**0 

1485 

13*7 

1393 

16965 

■■IHHHBi 

■ 

WBKNK2EM 

60.2 

61.6 

6*. 2 

69.2 

7*. 2 

78.1 

81.8 

81.2 

80.2 

74.9 

70.1 

64.3 

■na 

WTwrMrm 

5.1*7,  5.2*7 

*.901 

*.555 

3.850 

3.363 

1.971  1.761 

2.  *8* 

3.4C0 

3. 840i 

3.870 

■ftff 

I 

1393 

1271 

1395 

13*9 

me 

■EE 

■HE 

1**0 

1*831 

■hd 

iBaB! 

■  Mi  ■ 

■01 

■■■ 

■M6KS 

Messrs 

■■■ 

v-::M 

0|  ■ 

ca 

Ki&m 

65.3 

70.5 

iim 

83.5 

82.7 

76.* 

71. *T 

65.5 

73.3 

HHi 

5.899 

5.562 

5.151 

Ht5P 

3.**6 

3.302 

*.2171  *.*56 

4.448 

8.956 

wmamnnEL 

M 

10169 

11159 

10798 

■Hit 

11880 

11868 

118661  10770! 

11149 

135719 

OSTA  P’UCCSSING  0 1  V I S 1 C\ 

rrsc,  us  af 

ASHt- V I  LIE  »  N.  C.  28801 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


WET-8UL8  Tfc'HPEfi  ATURES  DG  F  FR CH  HOURLY  CBSERVATl  GNS 


423  06  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  A8  49-65 


STATION  NAME 


YEARS 


HRS  [l  S  T  } 

JAN 

F66. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUl 

AUG  ' 

SEP  1 

OCT. 

NOV.  ! 

DEC. 

ANNUAL 

MEAN 

55.0 

56.5  ! 

59.6  1 

65.4 

71.0 

75.3 

77.9  | 

77.5  ! 

75.7 

69.9  ' 

64.8  ; 

59. C 

67.5 

00-02  s  d 

6 .2691 

6.4391 

6.457! 

6.013 

4.779 

3.6921 

1.641! 

1.550 

3.049 

4.720 

4.951 

4.788 

9.342 

TOTAL  OBS 

1391 

12711 

1395| 

1349 

1484 

1440 

1475| 

1 3951 

1407 

1484 

134? 

1390 

16826 

'  ;  ; 

MEAN 

54.7  | 

56.3 

59.4  i 

65.1 

70.9 

75.2 

77.6  1 

77.2! 

75.4  : 

69.6  j 

64.6 

58.9 

67.3 

0  3-05  s  a 

6.304 

6. 49J 

6.570! 

6.079 

4.893 

3.741 

1 . 64  lj 

1.580( 

3.044( 

4.724 

4.9891 

4.863 

9.353 

TOTAL  OBS 

13891 

1272 

1395 

1349 

1485 

1439 

1473 

1394 

1407 

14811 

1344 

1395 

16823 

j  [ 

MEAN 

54.7 

56.3 

59.5 

65.4 

71.4 

75.6 

78.1 

77.5  ! 

75.7 

69.9  I 

64.7 

58.9 

67.5 

06-08  s  d 

6.177 

6.471: 

6. 528j 

6.026 

4.794 

3.734 

1.729 

1.653 

3.124i 

4.787! 

5.009 

4.862 

9.466 

TOTAL  OBS 

1384 

1272 

1394 

1350 

1485 

1434 

1474 

139Z 

1407 

1482 

1344 

1395 

16816 

:  :  ; . 

MEAN 

56.4 

58.1 

61.3 

67.1 

72.9 

76.8 

79.2 

78.9 

77.3 

71.5 

66.5 

60.5 

69.1 

co-ll  s  o 

6.201 

6.447 

6.427 

5.710 

4.597  3.710 

1.8731 

1.677 

3.12B 

4.848 

4.934 

4.799 

9.298 

TOTAL  OBS 

1389 

1271 

1395 

1350 

1485 

14  39 

1478 

1394 

1405 

1482 

1345 

1395 

MEAN 

57.4 

59.0 

62.3 

67.8 

73.5 

77.4 

79.7 

79.3 

77.9 

72.1 

nnm 

69.8 

12-14  s  d 

6.14C 

6.459 

6.281 

5.668 

4.595 

3.763  1.965 

1.795 

3.215 

4.787 

BBS 

9.139 

TOTAL  OBS 

1391 

1272 

1395 

1349 

1481 

1437 

1476 

1391 

1407 

1483 

Him 

Wl  \  \  iMM  1  f 

MEAN 

57.0 

58.8 

62.1 

67.6 

73.2 

77.1 

79.6 

79.1 

77.6 

71.6 

66.  7 

61.0 

69.5 

15-17  s  0 

6.22  3 

6.449 

6.277 

5.643 

4.695 

3.836 

1.986 

1.793 

3.144 

4.784 

4.867 

4.695 

9.  176 

TOTAL  OBS 

1390 

1270 

1395 

1350 

1480!  1434 

1479 

1392 

1407 

14e4 

1346 

1394 

16821 

'  1 

MEAN 

55.8 

57.6 

60.8 

66.5 

72.0 

76.2 

78.7 

78.2 

76.5 

70.4 

65.5 

59.7  68.4 

l 8-20  s  o 

6.142 

6.  344 

6.224 

5.590 

4.707 

3.733 

1.775 

1.651 

3.058 

4.762 

4.845 

4.740 

9.232 

TOTAL  OBS 

1392 

1270 

1395 

1350 

1483 

1436  1475 

1391 

1410 

1484 

1347 

1  393 

16826 

MEAN 

10U 

57.0 

60.1 

65.9 

71.4 

75.6 

78.1 

77.7 

76.0 

69.9 

65.0 

59.2 

67.8 

21-23  s  d 

6.133 

6.419 

6.246 

5.770 

4.696 

3.639  1.599 

1.536 

3.059 

4.739 

4.950 

4.818 

9.273 

TOTAL  OBS 

1390 

12701 

1395 

1349 

1484 

1437 

1472 

1392 

1483 

1349 

1391 

16822 

H  HH 

57.5 

60.6  ! 

66.3 

72. C 

76.1 

78  «6  i 

78.2 

76.5 

70.6 

65.6 

59.8 

68.3 

EfflRfw  M 

6.275 

6.522! 

6.465 

5.898 

4.816!  3.814 

1.9  36 

1.827 

3.230 

4.855 

5.013 

4.879 

9.330 

11116 

10169! 

11159) 

10796 

11867 

11501 

11802! 

11141: 

112601 

11863 

10769 

11148 

!  13459C 

—  J  — 
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MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 

DEW-POINT  TF-PFRATURES  OC  F  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


f  422C6  OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  Afl  49-65 

STATION  STATION  NAME  YEARS 


1 

HUS.  11  S  I  | 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUl. 

AUG. 

SEP 

OCT 

NOV. 

DEC 

ANNUAL 

MEAN 

si.  6 

S?.l 

56.9 

63.5 

69.8  ! 

74.4 

76.7 

76.3 

74.2  ' 

67.o 

62.0  ' 

55.6 

65.3 

00-02  s  d 

8.262 

8.400 

8.258 

7.329 

5.635! 

4.051 

1.857 

1.931 

3.661) 

6.104 

6.284 

6.426 

10. 624 

t 

TOTAl  OBS 

1391 

1271 

1395 

1349 

14831 

1440 

1474 

1395 

1407 

1484 

1347 

1390 

16826 

i 

1 

! 

1  MEAN 

SO.  8 

53. C 

56.7 

63.4 

69.7  , 

74.4 

76.5 

76.1 

74.0 

67.4 

61.8  1 

55. 5 

65.2 

l 

0  3-05  s,  d  j 

8.311 

8.432 

8.311 

7.343 

5.725! 

4.108 

1.8C5 

1.879 

3.676 

6.093 

6.374 

6.507 

10.627 

TOTAl.  OBS 

1339 

1272 

1395 

1.349 

148  5l 

1439 

1472 

1394 

1407 

1481 

1  344 

1395 

16822 

1 

| 

I 

MEAN 

HAfl 

52.9  1 

56.8 

63.5 

^0.0  T 

74.6 

76.7 

76.2 

74.2 

67.6 

61.9 

55.5 

65.3 

06-08  s  d 

8.18S 

8.425 

8.345 

7.376 

5.659 

4.290 

1.863 

1.938 

3.744 

6.151! 

6.442 

6.573 

10.92C 

TOTAL  OBS 

1384 

1272 

1394 

1350 

1485 

1439 

1472 

1392 

1407 

1482 

1344 

1395 

16816 

• 

■HHf  i  ■■■ 

■■■■ 

MEAN 

51.7 

53.9 

57.6 

64.3 

70.9 

75.1 

77.1 

76.8 

74.8 

68.3 

62.7 

56.2 

66.0 

00- 11  s.  D 

8.302 

8.547 

8.59J 

7.405, 

5.653; 

4.152 

2.21 1 

2.077  3.968 

6.414 

6.688 

6.573 

10.882 

• 

TOTAl  085 

1389 

1271 

1395 

1350 

1485 

1439 

147ft 

1394 

1405 

1482 

1345 

1395 

16826 

ummm 

MEAN  | 

52.1 

54.4 

58.2 

64.6 

71.2 

75.5 

77.2 

76.8 

75.0 

68.4 

63.0 

56.6 

66.3 

< 

12-14!  so. 

8.202 

8.645 

8.383 

7.448 

5.704 

4.228 

2.4C3 

2.334 

4.139 

6.437 

6.515 

6.631 

10.796 

TOTAL  OBS 

1391 

1272 

1395 

1349 

1481 

1437 

1476 

1391 

1407 

1483 

1347 

1395 

■TwC 

HUH 

1 

MEAN 

51.9 

54.3 

58.2 

64.5 

71.0 

75.3 

nr7.i 

76.7 

74.8 

63.1 

62.9 

56.4 

66.2 

16-17  s  d 

3.182 

8.518 

8.323 

7.351 

5. 7731 

4.290 

2.418 

2.318 

4.010 

6.374, 

6.469 

6.482 

10.747 

TOTAL  OBS 

1390 

1270 

1395 

1350 

14801 

1434 

1479 

1392 

14C7 

1484 

1346 

1394 

16621 

1 

1  . 

1  MEAN 

51.3 

53.7 

57.5 

64.1 

70.3 

74.8 

76.8 

76.3 

74.5 

67.5 

62.3 

55.9 

65.6 

18-20  so. 

8.090 

8.384 

8. 208 

7.106 

5.720 

4.179!  2.073 

2.116 

3.804 

6.278 

6.386 

6.560 

10.738 

1 

TOTAL  OBS 

1392 

1270 

1395 

1350 

1483 

1436 

1475 

1391 

1410 

1484 

1347 

1393 

16826 

_ L_ _ _ _ _ _ . _ 

I  MEAN 

50.9 

53.5 

57.2 

63.9 

70.0 

74.6 

76.7 

76.3 

74.3 

67.4 

62.0 

55.5 

65.4 

• 

21-23  so 

8.141 

8.405 

8.070 

7.083 

5.594 

4.001 

1.852 

1.953 

3.757 

6.  165 

6.391 

6.503 

10.783 

TOTAL  OBS 

1390 

1  1270 

1395 

,  1349 

1484 

1437 

1472 

1392 

1410 

1483 

1349 

1391!  16822 

■  ■■  . 

BB8PK 

■■hi 

■;? |  ■■  WKM 

• 

MEAN 

51.3 

53.6 

57.4 

64.0 

70.4 

74.8 

76.9 

76.5 

74.5 

67.8 

62.3 

55.9 

65.7 

AU  S.  D 

8.222 

8.484 

8.327 

7.317 

5.707 

4.157 

2.088 

2.091  3.863, 

6.264 

6.458 

6.544 

10.821 

TOTAL  OBS 

11116 

10168 

11159 

10796 

118661 

11501 

11798 

11141 

112601 

11863 

10769! 

11148 

134585 

1210  WS 


fOBM 
JUl  Ad 
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0-89-5  (D*t  50| 


DATA  P^CCfcSSING  DIVISION 
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RELATIVE  HUMIDITY 


42206  OKINAWA  KYUKYU  IS/'  AhA  A8  49-65  ALL 


STATION  STATION  NAME  PERIOD  MONTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

TOTAL 

NO  OF 
OSS. 

{l.S.T.) 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

HUMIDITY 

ALL 

— 

100.0 

100. c 

100.0 

1 

MB 

48.3 

23.2 

6.3 

7C.3 

11116 

p£i; 

100.0 

1CO.O 

100.0 

99.7 

HE 

59.2 

34.6 

10.5 

73. 6| 

10168 

MAS 

100. 0 

wa 

■w 

■  UMk 

97.1 

85.2 

66.4 

44.3 

16.2 

76.6. 

It  159 

APS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

92.3 

77.9 

55.9 

23.4 

8  C  •  5 

10796 

MAY 

100. 0 

100. 0 

100.0 

99.9 

97.0 

89.0 

70.0 

32.2 

84.4 

11866 

JUN 

100.0 

ns 

100.0 

100. 0 

99.9 

99.3 

93.7 

76.5 

40.5 

86.4 

11501 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

85.3 

53.8 

17.0 

81.1 

11798 

■S 

100. 0 

too.o 

100.0 

99.2 

85.8 

55.9 

19.9 

81.7 

11141 

1 

| 

IS 

100.0 

100.0 

99.8 

96.5 

79.5  48.5 

12.2 

79.31 

11260 

OCT 

100.  0 

_ 

100. 0 

100. 0 

99.9 

98.  1 

87.6 

66.2 

37.8 

12.4 

75.71 

11863 

100.0 

99.9 

97.8 

86.3 

6C.1 

31.5 

8.6 

' 

73.9: 

10769 

100.0 

100.0 

96.2 

79.4 

53.4 

27.5 

7.6 

72.0 

11148 

TOTALS 

-  , 

- 

100.0 

100. 0 

100.0 

99.9 

98.  lj  90.0 

72.4 

46.9 

17.4 

78.1134585 

t2lOWS 
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42.'06  OK  I NAHA  RYUKYU  IS/NAHA  AS 

STATION  "  STATION  NAME  "  TESlOD  MONTH 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

percentage  frequency  of  relative 

HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 
NO.  OF 
OBS 

ll.S.T.) 

ion 

20% 

30% 

i0% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

JA^ 

CC-TV 

1CC.0 

ICC.O 

10  .0 

99. 9 

97.5 

84.0 

58.2 

29.  q 

8.9 

73.  3 

1391 

U3-05 

100. c 

100.0 

100.0 

99.9 

97.6 

84.0 

59.5 

31.7 

8.6 

73.7 

1389 

06—08 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

96.7 

81.9 

60.1 

29.9 

8.7 

73.2 

1384 

09-  U 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.8 

91.9 

70.7 

42.31 

19.9 

5.5 

b8.5 

1389 

BE 

100.0 

100.0 

99.1 

86.8 

60.7 

mm 

■h 

13.6i 

3.8 

65.5 

1391 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

90.  1 

64.3 

34.3 

13.7, 

4.5, 

66.2 

1390 

18-2C 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

77.4 

70.1 

1392 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.2 

80.6 

5.9 

71.7 

1390 

,  i 

1 

i  .  : 

!  i 

_ ; _ ; _ ! _ :  .  .  ____ 

!  i 

_ 1 _ _ 

_ i _ 

i  i  ; 

TOTALS 

loo.o 

100.0 

100.0 

99.8 
— ,  _  . 

9A.3 

75.4 

48.3 

23.2 

BB 

70.3 

11116 

RELATIVE  HUMIDITY 


50-53,55-65 


JAN 


1210WS 


rot* 
JUL  64 


0-87-5  [D«»  50] 


data  processing  division 

f  T  AC  »  USAF 

ASHEVILLE,  N.C.  28801 


RELATIVE  HUMIDITY 


42.06  OKINAWA  RVUKVU  I S/  NAHA  A6  50-52,  54-6‘> 

STATION  '  STATION  NAME  '  *  ~  A( ll Od' 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


MAR 

MONTH 


MONTH 

HOURS 

IL.S.T.I 

percentage  frequency  of  relative 

HUMIDITY  GREATER  THAN 

| 

MEAN 
RELATIVE 
HUMIDITY  1 

TOTAL 

NO.  OF 
OSS. 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MAR 

00-02 

100. G 

100.0 

100.0 

100.0 

99. <» 

93.9 

7a  .  7 

54.6 

22.1 

fcO.l; 

, 

1395 

03-05 

100.0 

100.0 

100.  oj  100.0 

99.0 

93.0 

77.0 

56.1 

24.3 

80.8, 

1395 

0  6-08 

100.0 

100.0 

100.0 

1 " 

76.0 

55.0 

23.1 

80.3| 

1394 

09-11 

100.0 

100.01 

100.0 

99.6 

94.8 

78.4 

60.4 

36.3 

11.7 

73.7 

1395 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

92.8 

72.5 

52.Q 

27.8 

8.7 

70.9 

1395 

15-17 

loa.o 

100.0 

100.0 

9A.6 

75.0 

53.9 

31.3 

9.4 

72.0 

1395 

18-2C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

. 

97.9 

84.9 

63.8 

43.7 

13.3 

76.0 

1395 

21-23 

100.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

99.3 

92.0 

72.1 

49.8 

17.3 

78.7 

1395 

1 

1  I  i 

1  :  : 

i 

1 

; 

; 

TOTALS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

66.4 

44.3 

16.2 

-  - - 

76.6 

11159 

CAT*  PROCeSSING  OIVISIGN 
!7  TAG  *  USAF 

ASHEVILLF*  N.C.  28801 


RELATIVE  HUMIDITY 


42/-06  OKINAWA  RYUKYU  I S/N AHA  A8  50-52,54-65  APR 

STATION  STATION  NAME  PERIOD  MONTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

... 

HOURS 

ll.S.T.J 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

- 1 - 

MEAN  1  TOTAL 
RELATIVE  NO.  OF 

HUMIDITY  OSS. 

10% 

' 

20% 

30% 

1 

40%  1  50% 

60%  1  70%  80%  90% 

Apr? 

0C-02 

100*0 

l  00.0 

100.0 

ioo.  q!  ioo.o 

97.8 

88.6  68. 3j  32. 3|  84. 5!  1349 

03-05 

100. 0 

ICO.O 

100.0 

100.  oj  100.0 

98.3 

89.8  73. el  35.  lj  05.4.  1349 

06-08 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. oj  99.9 

96.8 

85.8  67.81 

32.21  *350 

09-11 

100. 0 

IOQ.O 

100. 0 

100. oi  98.5 

_ j _ 

87.9 

68.6 

44. 9| 

14. 6j  77.1  1350 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99. 6j  97.1 

80.9 

61.9 

35.4 

9.9|  74.0  1349 

■HiW 

■Mil 

100.0 

100.0 

99.8 

97.7 

85.0 

65.0 

37.9 

11. 3i  75.2  1350 

18-2C 

ns 

ns 

100.0 

99.9 

99.7 

94.3 

77.6 

56.0 

21.  li  80.4  1350 

100.0 

IK 

100.0 

100.0 

100.0 

97.7 

86.2 

63.5 

30.8|  83.51  1349 

i  ! 

' 

L  :  _  i  _ 

i 

TOTAtS 

100.0 

100. 0 

100.0 

flDEBSH 

77.9 

_ 

ns 

12I0W$ 


FORM 
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RELATIVE  HUMIDITY 


42206  OKINAWA  RYUKYU  IS/KAHA  AB  49-52,54-65  PAY 

STATION  STATION  NAME  PERIOD  MONTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

TOTAL 

NO.  OF 
OSS. 

(l-S-T.I 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

HUMIDITY 

MAY 

00—02 

100.0 

— 

loc.o 

100.0 

100.01 

99.9 

98.9 

95.6 

85.4 

o 

• 

00 

ae.5 

1483 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.  * 

96.7 

87.0 

51.8 

89.3 

1485 

06-oe 

110.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

99.7 

•o 

00 

94.7 

82.0 

43.5 

87. 4| 

1485 

c9-n 

100.  c 

100. c 

ioo.o 

99.9 

99.3 

95.4 

83.2 

56.8 

17.6 

80.  9| 

1485 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.9 

93.3 

78.1 

46.8 

12.9 

78.5 

1481 

15-17 

100.0 

100. 0 

100.0 

99.9 

99.1 

94.9 

79.3 

51.1 

14.0 

79.4 

1480 

18-20 

ioo.o 

100.0 

100.0 

99.9 

99.5 

97.6 

89.6 

70.1 

27.8 

83.9! 

_ i 

1483 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.7 

94.9 

80.6 

_  41*7 

87.1 ; 

1484 

.. 

i  ; 

j 

L 

1 

_ I _ 

i 

_ i _ 

_ i _ ! _ 

TOTALS 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.5 

97.0 

89.0 

70.0 

32.2 

_ 

84.4, 

_ _ _ _ 

11866 

I210WS 
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0-87.5  (D.t  50| 


I 


U A r A  PROCESSING  DIVISION 
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ASHEVILLE*  N.C.  28601 


RELATIVE  HUMIDITY 


422C6  OKINAWA  8YUKYU  IS/NAHA  AB 

STATION  “  STATION  NAME  ‘ 


49-52, 54—65 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


JUN 

MONTH 


MONTH 

HOURS 

IL.S.T.I 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO.  OF 
OBS. 

10% 

30% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

JUN 

00-0  2 

100. 0 

IOC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

99.3 

95.2 

60.5 

90.8 

1440 

0  3-05 

100.0 

100.0 

100.  o 

too. a 

99.9 

99.7 

ISiftfli 

96.5 

66.7 

91.5 

— 

1439 

06-08 

100.0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

98.4 

91.4 

51.1 

89,4  1439 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

■np 

■  s 

■■■ 

63.5 

22.9 

83.  ij  1439 

12-14 

100.0 

100.0 

ioo. a 

100.0 

IBS 

84.3 

48.8 

17. S 

15-17 

100.0 

loo. a 

100.0 

100.0 

K& 

MX 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MV 

IBS 

73.1 

1  E 

71-23 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98*8 

91.9 

53.1] 

89.9 

• 

1437 

i 

1 

_ j _ 

i 

-  _  !  - 

TOTALS 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

MV 

Ma 

93.7 

76.5 

40. 5 

DATA  PPOCtSSING  ClVlSlTN 

tT»c,  usaf  RELATIVE  HUMIDITY 

ASHtVILLS,  N.C.  28801 


JUL 

wOhTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


OKINAWA  RYUKYU  I  S/NAHA  AS 


*9-52  ,54-65 


DATA  PROCESSING  OIVISION 
ETAC,  USAT 

ASHPVILLFt  N.C .  28601 


RELATIVE  HUMIDITY 


4220 fc  OKINAWA  RYUKYU  I S/ NAHA  A8  50-52,54-65 

STATION  STATION  NAME  periOO 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


AUG 

MONTH 


MONTH 

HOURS 

(i.s.r.i 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 
NO.  OF 
OSS 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

— 

80% 

90% 

Aug 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

99.2 

83.2 

33.0 

— 

87.0 

1395 

03-05 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

99.6 

87.2 

39.0 

88.0 

1394 

06-08 

100.0 

loo. a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

76.3 

28*6 

85.8 

1392 

C9-11 

100. 0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

79.3 

31.7 

8.8 

77.8 

1394 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.a 

100.0 

96.8 

60.0 

23. A 

7.5 

74.5 

1391 

15-17 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

97.3 

62.3 

24.6 

■s 

74.9 

1392 

18-20 

100. 0 

mrm 

■Mite 

100*0 

. 

100.0 

100.0 

99.8 

88.2 

46.3 

12.2 

mrm. 

21-23 

100. 0 

100*0 

100.0 

' 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

74.5 

23.1 

mss 

IfffH 
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100.0 

100.0 
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ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  F 


PRESSURE  SUMMARY 


Presented  In  this  part  are  two  tables  giving  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  observations 
of  station  pressure  and  sea-level  pressure  by  aontn  and  annual  for  the  local  hourly  observations  corresponding 
to  the  eight  3-hourly  synoptic  times  GCT.  The  same  computations  are  also  provided  at  the  bottom  of  the  page 
for  all  hours  combined.  All  years  of  data  available  are  combined  in  both  of  these  tables,  although  the  overall 
period  is  limited  to  January  19^6  through  December  1963  because  of  changes  in  reporting  practices  before  and 
after  those  dates. 

1.  Station  pressure  in  inches  of  mercury. 

2.  Sea- level  pressure  in  millibars. 

Provided  below  is  a  scale  to  convert  station  pressure  values  in  inches  of  mercury  or  millibars  to  pressure 
altitude  in  1000 's  of  feet.  This  scale  is  an  enlarged  model  of  the  pressure  altitude  scale  in  the  Smithsonian 
Meteorological  Tables. 


PRESSURE  ALTITUDE  UOOO's  FT) 

MI0  987  6  5  4  3  2  I  0 

I II 1 1 1 1  mlm  1 1 1  n  1 1  il  l.l  1 1 1 1 1.-1 1 1 1 1 1  m  I  mil  1  111  li  1 1 1L1  III  I  I  n  1 1 1 1 1 1  I  I  1 1  1 1  I  .  I  I  1  1 1 1  I  I  I  ■  .  ,  1  1 1  I  I  l  ■  I  I  1 1  I  I  I  .  1 1  I  I  1 1  1  1 1  1  i  I  I  I  I  1  I  I  I  1 1 

i  <~|  i  i  r  i  ri  1 1 1  |i  1 1  '|  "'m  j  i  1 1 1 1  n  n  ji  tt  n  1 1 1  r|~i  i  1 1 1  1 1  1 1 1 1  1 1  1 1  n  1 1 1  m  i'n  m  i  rj  i  1 1 1 1  i  1 1  i  j  i  n  1 1 1  n  i  j  1 1  i q  1 1 1 1  j  1 1 1  i|  >  1 1 1  p  1 1 1  p 
20(1*  Ht.)  21  22  23  24  25  26  27  26  29  30  31  (IM.HC) 

BAROMETRIC  PRESSURE 

<KB)  TOO  750  800  850  900  950  1000  1050  WB) 

llUllllllllllll  nil  llllilillllllli  I  mi  lllillll  nil  lull  min  ..liinlunl.ii.l  i  ii  i  li  i  nl  I  n  il  I  111  1 1 II I  II  u  ll  1  min  il  I  li  il  1 1  in  1 1 1  nliillil  ml  mil.ui  li  ml.,!  |I|iiiIiii  iln  iiln  uli  m  linil.  .ill 

fT"|i 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 [ 1 1  n 1 1 1 1 1| 1 1  rn 1 1 1 1 1 in i in 1 1  pi i rn h  1 1 1 1 1  ii  ii  1 1 1  •  i rm 1 1  ii  1 1 1 1|  1 1  i  1 1 1  ri  1 1 , 1 1 1 1 1  m itt irrm n  1 1 1  rr  1 1 1  n 
1 1  10  9  8  7  6  5  4  3  2  I  0  -| 

PRESSURE  ALTITUDE  UOOO'S  FT.) 


P  -  1 


C  A  T  A  PROCESS  ING  DIVISION 
6-TAC,  USAF 

ASHEVILIF,  N.  C.  26801 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  PRES SUR h  IN  INCHES  HG  IRON  HOURLY  C8SFRVA11CNS 


42206 


OKINAWA  RYUKYU  IS/NAHA  A8 


49-6  3 


STATION  NAME 


HUS  |l  S  T  I  |  JAN  1  FE8.  '  MAR.  APF  .  1  MAY  |  Ji)N  JUL.  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ,  twNllti  | 


MEAN 

or,  s  d 

TOTAL  OBS 
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